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Section I. INTRODUCTION 


1. Scope. This manual lists spares and repair 
parts; special tools; special test, measurement, and 
diagnostic equipment (TMDE), and other special 
support equipment required for performance of 
organizational, direct support, and general sup¬ 
port maintenance of the Air Conditioner. It 
authorizes the requisitioning and issue of spares 
and repair parts as indicated by the source and 
maintenance codes. 

2. General. 

s. Section IL Rep&ir Parts List. A list of repair 
parts authorized for use in the performance of 
maintenance. The list also includes parts which 
must be removed for replacement of the authorized 
parts. Parts lists are composed of assembly groups 
in ascending numeric sequence, with the parts in 
each group listed in figure and item number se¬ 
quence. Bulk materials are listed in NSN se¬ 
quence, as the last group in Section II. 

b. Section III. Special Tools List (Not Ap¬ 
plicable.) 

c. Section IV. National Stock Number and Part 
Number Index. A list, in National item identifica¬ 
tion number (NUN) sequence, of all National stock 
numbers (NSN) appearing in the listings, followed 
by a list in alphameric sequence of all part 
numbers appearing in the listings. National stock 
numbers and part numbers are cross-referenced to 
each illustration figure and item number ap¬ 
pearance. This index is followed by a cross- 
reference list of reference designators to figure and 
item numbers. 

3. Explanation of Columns. 

The following provides an explanation of col¬ 
umns found in the tabular listings: 

j a. Illustration. This column is divided as 
)llows: 

(If Figure Number. Indicates the figure 
number of the illustration in which the item is 
shown. 


(2f Item Number. The number used to ident 
each item called out in the illustration. 

b. Source, Maintenance and Recoverabil 
Codes (SMRf. 

(If Source Code. Source codes are assigned 
support items to indicate the manner of acquiri 
support items for maintenance, repair, or overhf 
of end items. Source codes are entered in the fii 
and second positions of the Uniform SMR Co 
format es follows: 

Code Definition 

PA Item procured and stocked f 
anticipated or known usage. 

PB Item procured and stocked for insuran 
purposes because essentiality dictal 
that a minimum quantity be available 
the supply systems. 

PC Item procured and stocked and whi 
otherwise would be coded PA exce 
that it is deteriorative in nature. 

PD Support item, excluding suppo 

equipment, procured for initial issue 
outfitting and stocked only for subs 
quent or additional initial issues or oi 
fittings. Not subject to automal 
replenishment. 

PE Support equipment procured ai 

stocked for initial issue or outfitting 
specified maintenance repair activities 

PF Support equipment which will not 1 
stocked but which will be centrally pi 
cured on demand. 

PG Item procured and stocked to provit 
for sustained support for the life of tl 
equipment. It is applied to an ite 
peculiar to the equipment whic 
because of probable discontinuance < 
shutdown of production facilities, wou 
prove uneconomical to reproduce at 
later time. 
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KD An item of a depot overhaul/repair kit 
and not purchased separately. Depot kit 
defined as a kit that provides items re¬ 
quired at the time of overhaul or repair. 

KF An item of a maintenance kit and not 
purchased separately. Maintenance kit 
defined as a kit that provides an item 
that can be replaced at organizational or 
intermediate levels of maintenance. 

KB Item included in both a depot 
overhaul/repair kit and a maintenance 
kit. 

MO Item to be manufactured or fabricated at 
the organizational level. 

MF Item to be manufactured or fabricated at 
the direct support maintenance level. 

fabricated at 
ice level. 

xt&ui tu ue uiaiiuxactuiciu ux fabricated at 
the depot maintenance level. 

AO Item to be assembled at organizational 
level. 

AF Item to be assembled at direct support 
maintenance level. 

AH Item to be assembled at general support 
maintenance level. 

AD Item to be assembled at depot 
maintenance level. 

XA Item is not procured or stocked because 
the requirements for the item will result 
in the replacement of the next higher 
assembly. 

XB Item is not procured or stocked. If not 
available through salvage, requisition. 


XD A support item that is not stock 
When required, item will be procu; 
through normal supply channels. 


NOTE 

CaBDibalization or salvage may be used 
as a source of supply for any items 
source coded above except those coded 
XA orXD, 


(2) Maintenance Code. Maintenance codes 
assigned to indicate the levels of maintena 
authorized to use and repair support items. ' 
maintenance codes are entered in the third i 
fourth positions of the Uniform SMR Code fori 
as follows: 


(a) The maintenance code entered in 1 
third position will indicate the lowest maintenai 
level authorized to remove, replace, and use I 
support item. The maintenance code entered in I 
third position will indicate one of the followi 
levels of maintenance: 


Code Application/Explanation 

C Crew or operator maintenance ] 
formed within organizational mail 
nance. 

0 Support item is removed, replaced, u 
at the organizational level. 

Z Support item is removed, replaced, u 
by the direct support element of 
tegrated direct support maintenance. 

F Support item is removed, replaced, u; 
at the direct support level. 


H Support item is removed, replaced, used 
at the general support level. 

D Support items that are removed, replac¬ 
ed, used at depot, mobile depot, or 
specialized repair activity only. 

NOTE 

Codes *T** and ‘E** will be considered 
the same by direct support units. 

(b) The maintenance code entered in the 
fourth position indicates whether the item is to be 
repaired and identifies the lowest maintenance 
level with the capability to perform complete 
repair (i.e., all authorized maintenance functions). 
This position will contain one of the following 
maintenance codes: 

Code Application/Explanation 

0 The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is 
the organizational level. 

F The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is 
the direct support level. 

H The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is 
the general support level. 

D The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is 
the depot level. 

L Repair restricted to designated, 

specialized repair activity. 

Z Nonreparable. No repair is authorized. 

E No repair is authorized. The item may be 
reconditioned by adjusting, lubricating, 
etc., at the user level. No parts or special 
tools are procured for the maintenance 
of this item. 

{SlMecoverability Code. Recoverability codes are 
assigned to support items to indicate the disposi¬ 


tion action on unserviceable items. T] 
recoverability code is entered in the fifth posith 
of the Uniform SMR Code format as follows: 

Recoverability 

Codes Definition 

Z Nonreparable item. When unservic 
able, condemn and dispose at the lev 
indicated in Position 3. 

0 Reparable item. When uneconomical! 

reparable, condemn and dispose i 
organizational level. 

F Reparable item. When uneconomical] 

reparable, condemn and dispose at tl 
direct support level. 

H Reparable item. When uneconomical! 

reparable, condemn and dispose at tb 
general support level. 

D Reparable item. When beyond lowe 

level repair capability, return to depol 
Condemnation and disposal no 
authorized below depot level. 

L Reparable item. Repair, condemnation 

and disposal not authorized belov 
depot/specialized repair activity level. 

A Item requires special handling or cor 

damnation procedures because o 
specific reasons (i.e., precious metal cor 
tent, high dollar value, critical materia 
or hazardous material). Refer to a; 
propriate manuals/directives fo 
specific instructions. 

c. National Stock Number. Indicates the N{ 
tional stock number assigned to the item and wi! 
be used for requisitioning purposes. 

d. Part Number. Indicates the primary numbe 
used by the manufacturer which controls th 
design and characteristics of the item by means c 

its engineering drawings, specifications standardi 

and inspection requirements to identify an item a 

range of items. 
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NOTE 

Wb@B a stock numbored stem is requisf 
tiomed, the repair part received may 
have a different part number than the 
part being replaced. 

e. Federal Supply Code for Manufacturer 
{FSCMl. The FSCM is a 5-digit numeric code listed 
in SB 708-42 which is used to identify the manufac¬ 
turer, distributor, or Government agency, etc. 

f. Description. Indicates the Federal item name 
and, if required, a minimum description to identify 
the item. Items that are included in kits and sets 
are listed below the name of the kit or set with the 
quantity of each item in the kit or set indicated in 
the quantity incorporated in unit column. When 
the part to be used differs between serial numbers 
of the same model, the effective serial numbers are 
shown as the last line of the description. In the 
Special Tools List, the initial basis of issue (BOIl 
appears as the last line in the entry for each special 
tool, TMDE, and support equipment. When densi¬ 
ty of equipments supported exceeds density 
spread indicated in the basis of issue, the total 
authorization is increased accordingly. 

g. Unit of Measure (U/M), Indicates the stan¬ 
dard of the basic quantity of the listed items as us¬ 
ed in performing the actual maintenance function. 
This measure is expressed by a two-character 
alphabetical abbreviation {e.g., ea, in., pr, etc.). 
When the unit of measure differs from the unit of 
issue, the lowest unit of issue that will satisfy the 
required units of measure will be requisitioned. 

Quantity Incorporated in Unit. Indicates the 
quantity of the item used in the breakout shown on 
the Illustration figure, which is prepared for a 
functional group, subfunctional group, or an 
assembly. A “V” appearing in this column in lieu 
of a quantity indicates that no specific quantity is 
applicable (e.g., shims, spacers, etc.). 

4. Special Information. 

M. Detailed manufacturing instructions for item 
source coded to be manufactured or fabricated are 
found in TM 5-4120-243-14. Bulk materials re¬ 
quired to manufacture items are listed in the Bulk 
Material Group of this manual. 


b. Detailed assembly instructions for 
source coded to be assembled are found in 1 
4120-243-14. Assembly components are liste 
mediately following the item to be assembled. 

c. Repair parts kits and gasket sets listed i 
end of the repair parts listing for the last f 
containing parts of the kit. 

d. The following publications pertain to th 
Conditioner and its components. 

TM 5-4120-243-14 Operator, Organizat 
Direct and General Su 
Maintenance Manua 
Air Conditioner, Ho 
tal Compact, 18,000 
Trane Models: 208' 
Phase, 50/60 Hertz, I 
MAC6H18-208-120 
208V, 3-Phase, 400 I 
Model MAC4H18-208' 
03; 230V, 1-Phase, 
Hertz, Model MAC< 
280-1201-01; Ha 
W.Hottel Models: Cl 
08, 208V, 3-Phase, 
Hertz, CH20-4-08, 
Volts, S-Phase 400 Hei 

0 . Identification of the usable on codes inc 
in column 3 of this publication are: 

Code Used On 


BTP 

Model MAC4H18-208-1201-03, 
3-phase, 400 hertz 

CXM 

Model F18H-4 (Keco), 208V, 3' 
400 hertz 


Model CHS18-2, 208V, 3-phase, 
hertz 

BXD 

Model CH20-6-08, 208V, 3- 
50/60 hertz 

BWX 

Model CH20-4-08, 208V, S-phai 
hertz 
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5. How to Locate Repair Parts. 

a. When Netionel Stock Number or Pert 
Number is Unknown: 

(1) First Using the table of contents, deter¬ 
mine the assembly group within which the repair 
part belongs. This is necessary since illustrations 
are prepared for assembly groups, and listings are 
divided into the same groups. 

(2) Second. Find the illustration covering the 
assembly group to which the repair part belongs. 

Third. Identify the repair part on the il¬ 
lustration and note the illustration figure and item 
number of the repair part. 

(4) Fourth. Using the Repair Parts Listing, 


find the figure and item number noted on the 
lustration. 

b. When Netionel Stock Number or Pt 
Number is Known. 

(1) First. Using the Index of National Sto( 
Numbers and Part Numbers, find the pertinent N 
tional Stock Number or part number. This index 
in ascending NIIN sequence followed by a list 
part numbers in ascending alphanumeric s 
quence, cross-referenced to the illustration figu 
number and item number. 

(2) Second. After finding the figure and ite 
number, locate the figure and item number in tl 
repair parts list. 














XB088 

9 

^ f .T»y 

10 

pm 

11 

XBOS8 

11 

XBOBB 

12 

XAOBR 

13 

XBOBB 

13 

XBOBB 

14 

XAOBS 

15 

9B088 

16 

XBOBB 

16 

XBOBB 

17 

XBOBB 

17 

XBOBB 

18 

XAOBS 

19 

XBOBB 

30 

PAOBS 

21 

XBOBB 

22 

XBOBB 

33 

PBOBB 

24 

XBOBB 

25 

XBOBB 

26 

XBOBB 

27 

XBOBB 

38 

XBOBB 

29 

XBOBB 

30 

PBOBB 

31 

PBOBB 

32 

PAOBS 

33 

PBOBB 

34 

PBOBB 


I321<8tQt3 

l.S31SR«0aa-l 

I3ai4B37«l-a 

i32i«B6oaa-4 

MSa7130-lSR 

13ai«B60S4 

13aiaB69«6 

i3ai6Baoa4-i 

i3aiaB6oas 

1331486965 

1331686085-1 

4130-00-478-5714 1331686099 

5340-00-933-0544 1331686107 
rTl91 

5310-00-855-1305 1331686106-1 
8847385 
1331686111 
1331686114 

5310-00-903-6580 8837183-1 
1331686113 
1331686113-1 

5330 - 00 - 948 - 7335 ! 8816535-5 
1331686105 
1331686103-1 
1331686104-1 
1331686104-3 
1331686103-3 
1331686103 

5305-00-957-7817 8834693836 

5310-00-045-3399 8835338-43 

5305-00-984-6194 8835306-346 

5335-00-348-6694 8837906-148 

5305-00-989-7435 8835307-264 


_ USytBLB ON CODE 


68009 01 - BOD3 

C0VBR,9808«. ..BTP 

.90L7atU!¥BAm 90819 PL88ZBt>8,0918 C8bb,8BD FLBXiaiLZf? ,2.5 t.8 
988 CO FT..35 ¥BK.BT9,C8R 

.ROBBS8,CBLbDL&8 CBSBZCBbXiF BL088.SOFT,.06 TBR.TXFB II,GRADS 
8. BT9 

.COVBR.FRORT.8T9 

.SCRB8,8ACBZBB FIAT CSR BD.lOO DBG.CROSS RBC,C8,CAD FL,08-32 
08CaA X 5/8 LO. 

C0VBR,C88TBR...BT9 ,BXD 

.COVBR.SRBBT. 

... 

.COVBR.SRBBT.. 

.8DT,BAIRD RIVBT FL BD.09BR B8D,KBYBD,CAD PL,08-32 U8C-2B. 

COVBR.RBAR. ,BNX 

COVBR.RBAR.BXD.CXM.CXR 

... 

COVBR.ACCBSS.. 

COVBR. ACCB88.BWX. BXD , CXH, CXR 

.COVBR.SRBBT.BT9 

LOOVBR ASSB8BLT C0HDB88BR.. 

.POST.KBCBARZCAL. BTP.CXM.CXR 

. POST .RBCBAHICAL.BWX.BXD 

.908B-08 HOT.. • • .BTP.BRX 

.80T,P08B-0H. B*D BA 

.C088BCTIR6 LIHR ARD .. B6 

..C0R8BCTXRG .. 

. .RASBBR.rLAT RD,8TL,CAD PL, 5/64 808 8ZZB. BA 

. . . 

..AR8,LOOVBR BLADB 1.22 LG. 

. .RIVBT,TOBOLAR OVAL HD.STL 1/16 DIA... BX 

.PLAT8.BXARI8C. 

.BBARIRG,LOOVBR BLADB. 

.BLADB,LOOVBR. 

.BLADB, LOOVBR. 

.BBARIRG,LOOVBR BLADB. 

.PRA8B, LOOVBR. 

.SCRBN.NACBIHB FLAT CSR BD,CROSS REC,CS,CAD PL,06-32 0MC2A X BA 
3/8 LG. 


RASHBR.LOCR SPRIHG ,EBL , CS ,CAO PL,... ** 

SCRB8,8ACBIHB PAR HD,CROSS RBC,CS,CAD PL,08-32 OHC2A X 5/8 EA 

LG. 

STOD 8ACH SCREW BASB,SNAP,STXLB 2,BRASS,HI PL,SIZE 4,8-32 EA 

0RC3A. 

SCREW,8ACBZNB PAH READ,CROSS REC,CS,CAD PL,10-32 OHC2A X 5/8 EA 
LG. 


Change 1 
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( 1 ) 

MTftAnON 




(4) 

m 

m 


SMR 

raomAL 

STOCK 

PART 


0B8CRN>TI0N 


0001 

NUMBOI 

MM4BSR 

FROM 


USABLB ON CODE 



IS »KOIB S310-00-045-a29« II83S33S-43 


17 xaosB 
17 XBOBB 


13316K60S6 

B452S-139S 

13218B69S4 


19 9AOBS 4730-00-98S-4139 8849005-1 
39 XBOIB 1321888080-1 

13218X8079 
13218X6078 
13220X8034 


96908 WA8«BR,LOCK SPRING,8BLICAL,C8,CAD PL,110 ROM 8I2B. 

97403 COARO CONDBNBBR.BTP,BWX,8X0,CXR 

60532 GUARD VBMTZLAPOR.BTP 

97403 GUARD VBNT...BNX,BXO,CXN,CXR 

98906 PLOQ.PIPB HRADLB88,At.AHODIXBD.HBX RBCB88,1/8-27 MOM 8IXB. 

97403 LOUVBR N/PILTBR CLIPS. 

97403 .LOUVBR.BNX,BXD,CXH 

97403 LOUVBR HRTAL. 

97403 COVBR.ACCBSB.CXM.CXR 


I**! 






































M 


oooe 


raooML 

STOCK 


oMonmoN 


I 


1331«ISX0X-a 


xaaxsssxox-x 


S640>00>444-7680 NZtJPlSaSO 


533o-oo>405-4o»6 xsaxsBsxaa-a 


93ao-ex-oao-669S AMsssTo-x-annc 
S3a0-00-XX7-89S3 X8a04a«AD4>8 
53X0-00-7a8-S3aX Niai078-8 


133X483791-4 


9 XSrSS 133X483791-7 

10 XB088 1331484839-4 

11 PA088 8310-00-990-1033 MAB1330S08K181 

13 PA088 8310-00-818-3389 MA81S10808K108 

3 13 PA088 8310-00-978-8994 8881330808X108 


8837130-1SK 


15 PA08S 8330-00-117-8830 K830870AOS-8 


USABLE ON COOS 

8008X80 AB88N8LT (C0K9088898 8/A ROD8ZXO«P/8 1331486101-1).. 

BTM 

8008X80 A888HBt.T ZRCX.0DB8.899 ,B8X,BXD,CXK ,CXR 

.9IA89XC 90MI SS88T rORM.BLABTOKBiaC X880I.ATIO»,.SOO THK_ 

.»bA8fXC rOAM.CtOSBD .31 TBX... 


.PLABTXe POAM.CLOBBD .380 TRX. 


.R0BB8»*CBtiI>DLAR CBBMZCALLY BLORB.RBD. 
.BBAt.ROBBRB BP8CZAI. 8 C8ARRRL. 


.9LRXIBLB 0988 C8t,L»MBD PLBXZBZLXTT,3-1/3 LB 9BX CO 9T,.800 

*■*.*.. 

.90A8 90t.T0RB*RAR8..BOX.BXI) 

.RXOBT.BOLXD C8X RD,DXN9X.BD,AL AfcT, 1/B DIA X 1/2 tO. 

.R09,B8I.P-L0CKI8B 9LATB,T80 t.DO,NBTAI.LXC ZR8BRT.9LAZK HOLBS, 
an,CAD 91. 3/0-34089. 


.RXVB*»BLZ8D C8R,CL08BD 8RD 1/8 DXA X 3/8 1.0. 


BT9,BWX,BXD(CXR 


.RXVRT.BLXRD.. 

.BOT.SRLP-LOCRIRO 9UTB,ORB LOO,STL,CAD 9L 1/4-28. 


.80*,BLX8D RXV8T C8X aD,KXTRD,09B8 880,CS,CAD 9L 8-33 nRC3B 
X .181 ORX9. 

.80*,BLX8D RXVBt CSX BD,XBTBD,09BR 880,CS,CAD 9L,8-32 08C3B. 

.RO9,BLXB0 RXVR* C8X BD,X8yRD,09RR 880,CS,CAD 91,6-33 08C3B 
X .108 0RZ9. 

.809,81X80 RXVBT 91A9 8D,XBrRD,09RR 880,891,CAD 91,8-32 

oocxa... 


.RXVBT.SOIXD CSX,0X89180,A1 AIT,8/32 OXA X 3/8 10. 


17 XB088 


1321888098 


8120-00-117-8998 Rsa0438AD4-10 


.riBXXBLB 09B8 CB11,R80 918XXBXIX99,3-1/2 IB 9RR CO 99,3/8 
98X. 


.RXVBt,801X0 CSX 80,1/8 DXA X 8/8 10. 


Change 1 11 











































( 1 ) 


sRcixoa ..jj. 


( 2 ) 


(3) 


w 




m 


ILLUSTRATION 


(«) 

F|Q 

NO. 


(b) 

ITEM 

NO. 


SMR 

CODE 


FEDERAL 

STOCK 

NUMBER 


PART 

NUMBER 


PaCM 


DESCRIPTtON 


TN S-4La0-243-2O 


3 

3 

3 

3 

3 


1 PAOZZ 

2 XBOZZ 

2 XBOZZ 

3 XBOZZ 

4 PAOZZ 


4130-00-478-5712 


5340-00-923-8544 


5305-00-958-6373 


13216«610a-l 

PT191 

13216B6107 

13216B6165 

HS24693851 


3 


PAOZZ 


5305-00-984-6194 


K635206-246 


6 PAOZZ 

7 XBOZZ 

8 XBOZZ 

9 PAOZZ 


5310-00-045-3299 


5305-00-984-6191 


KS3533e-42 

13216B6226 

13216B6094 

M8352a6-243 


XAOZZ 

PAOZZ 


5310-00-081-8087 


13216B6093-2 

K821044N06 


12 

13 

14 

15 

16 


XAOZZ 

XAOZZ 

XAOZZ 

XBOZZ 

XBOZZ 


13216B6097 

13216B6096 

13216B609S 

13216E6096 

KILR6130 


17 XBOZZ 

18 XBOZZ 

19 PAOZZ 


5340-00-205-6301 


HS246938S3 

13216E6159-1 

HS21919DQ4 


20 PAOZZ 

21 PAOZZ 

22 PAOZZ 


5310-00-934-9757 

4130-00-478-5713 

5305-00-717-5592 


NS35649-282 

13216K6108-2 

MS24693-275 


23 XBOZZ 

24 XBOZZ 

25 XBOZZ 

26 PAOZZ 

27 PAOZZ 


4130-00-495-6005 


5310-00-068-0054 

5310-00-877-5797 


13216E6092-1 

MS27130-15 

5105-21HP 

N875044-1 

MS21044N3 


3 28 

3 29 

3 30 

3 31 

3 32 


XBOZZ 

XBOZZ 

XBOZZ 

PAOZZ 


5340-01-042-5759 

j4720-01-038-2334 

5365-01-044-6408 

5310-00-566-9504 


13216E6137 

13216X6153 

13216E6152 

13216E6138-2 


97403 

70436 

97403 

97403 

96906 

96906 

96906 

97403 

97403 

96906 

97403 

96906 

97403 

97403 

97403 

97403 

81349 

96906 

97403 

96906 

96906 

97403 

96906 

97403 

96906 

79136 

96906 

96906 

97403 

97403 

97403 

97403 

96906 


_ USABLE ON CODE 

COKTROI. ASSEMBLY POSH-POLL,! 0.00 L6.. 

POST.MBCHAHICAL.BHX,BXD 

POST,MECHANICAL.BTM,BTH, BTP, CXM, CXA 

PLATE,LOCKING. .. 

8CHEN,MACHINE PLAT C8R HD,100 DEQ,CAOS8 EEC,CS,CAD PL,»S-32 
OHC2A X 5/B LG. 

SCRBM,MACHINE PAN HD,CAOS8 EEC,CS,CAD PL,98-33 aNC2A X 5/8 
LG. 

NA8REE,LOCK BPEING,HELICAL,EBG SEE,C8,CAD PL,98 NON B3EH.... 

PLATE,LOCKING. 

DAMPRE ASSEMBLY VENTILATION,CONSISTING OP. 

.SCEBN,MACHINE PAH HD,CROSS-RRC,C8,CAD PL,96-32 OMC3A K 3/8 
LG. 

.P08T,MBCHAMICAL.... 

.NOT.BELP-LOCKING HEX,REG ROT,250 DEG P,STL,CAD PL,96-32 
ONC3B...... 

.COVER,VBM TILATIDM. 

.BEARING. SLEEVE.. 

.DAMPER VENTILATION. 

BEARING,SLEEVE. 

ROBBER,CBLLOLAR CHEMICALLY BLONN,OPXN CELL,OIL AND PLANE 
RES,MED,1/4 N X l/BTHK. 

SCRBN,MACHINE. 

SPACER,SLBBVK .50 LG. 

CLAMP,LOOP COBniONED,SOPPORT,LOOP-TYPE,AIRCRAPT.AL ALT,NOM- 
POXL RES,1/4 MON TOBB OD. 

MOT,PLAIN,HEXAGON MACH SC,C8,CAD PL,9B-32 OMC2B.... 

CONTROL ASSEMBLY POSE-POLL,34.500 LG.... 

SCRBN,MACHINE PLAT C8K HD,100 DEO,CROSS RXC,CS,CAD PL,910-32 
OHP3A X 7/BLG. .. 

ACTOATOR, VENTILATOR... 

.NOT,BLIND RIVET 96-33. 

.RING,RETAINING. 

SPRING,BELLEVILLE CRBS,HZCKBL PL,.304 HOLE DIA X .028 THK... 

NOTfSBLP-LOCKZNQ HEX,REG HOT,250 DBG P,STL,CAD PL,910-32 

.. 

NOOHT,RESILIENT. 

TOBB,BLA8TOHBRIC... 

SPACER,SLEEVE.... 

MASHER,FLAT. 

SCREW,CAP,REXAGON HD,MED CS,CAD PL,3/8-24 OHP2A X 1-1/2 LQ,. 


PAOZZ 


5305-00-269-2807 HS90726-64 






















































(b) 

FKa I ITEM 
NO. NO. I CODE 


PAOZZ 5305>00-9e4-6195 


PKOZZ 5310-00-049-3299 KS35338-42 
3 IpAOZZ 5310-00-821-2366 13214B3469 


PBOZZ 4130-00-482-8081 1321686091 
XAOZZ 1321686091-1 


H8a7890-6N 


N S-4120-243-24P 


USABLE ON CODE 


CKOUP 02 - BOOT CHASSIS OR RDU. KSD ACCESSOR! ITEMS 
96906 SCRBH.MACHZNE PAN HD,CROSS RBC,CS,CAD PL,68-32 OHC2A X 3/4 

LG. 


96906 NASKBR,LOCK SPRING.HELICAL,CAD PL,68. 


97403 NABHBR.PLAT. 


97403 COVER,AIR CONDITION. 


97403 .COVER,CANVAS. 


96906 .PA8T8NER,SNAP STTLB2,SOCXHT. 


96906 .FA8TBNXR,SNAP STTLB 2,BUTTON. 


I 


81349 LgrOMMBT.MBTALLIC BRASS,PLAIN NITH HASHBR,8IZ8 0. 


































































0 ) 

RUMTIMTION 

(« 

COM 

m 

noviAL 

BTOCK 

NUMB« 

PART 

NUBWaH 

m 

P8CM 

m 

OMCNPTION 

UtABUON CODB 

1 3 

m 

19 

(14 

ITSM 

NO. 

s 

1 

SBOBI 


C4925-17S1-1 

80532 

VZAT8 ZDBNTZrZCBTZOR. 


BA 

s 

1 

BBO» 


04525-1752-1 

80538 

BLBTB ZDOnXfZCBTIOII. 


SA 

s 

1 

XB0B8 


04525-1753-1 

80332 

9XAT8 ZBBKVZrZCBTZOH. 


SA 

s 

1 

XB08B 


12487 

»4033 

PZATB... 


BA 

5 

2 

ZD088 

S320-00-423-104Z 

13218B8719-2 

97403 

BZV8*,BI.ZMD 1/8 DZA. 


BA 

s 

2 

VA088 

S320-00-243-83S6 

N8a0470&B2-4 

98908 

AXVaT.BLZRO. 

BWX,BXD,CX>i,CXS 

BA 

s 

3 

XB088 


04525-1430-1 

80532 

9X.An,ZV89BDCTZ0B IP OAROZHO YAITS. 


SA 

s 

3 

ZB088 


13218B8957 

97403 

PI.ATB,Z889BDCTZ0M. 

.BWX,SXD,CXN,CXS 

SA 

s 

4 

xaozz 


04523-1439-1 

80532 

Pl.A9B,Z1IS9AnC1Z0B BP CXABOXRO VAI.V8. 


BA 

s 

4 

ZBOSE 


1321888938 

97403 

PLATA.ZMatAUCTZOH. 

,BWX,BXD,CXN,CZR 

BA 

s 

S 

XB08Z 

9905-00->183-66«B 

13218Z8248-1 

97403 

PLATX,MAIUCZMO.Bt.AllZ BBPRZ6BKANT PLOW DZAOBAN 


BA 

5 

S 

XB088 


1331888987 

97403 

PLATS,ZS8 TSnCTZOR. 


BA 

S 

6 

ZBOZZ 

990S-00-183>86S3 

13218B823S-1 

97403 

PLATB.ZSBTBOCTZON NIAZNO DZAOKAM.SLBCTRZCAL. 


SA 

S 

6 

XBOZ8 

9903-00-183-8887 

13210B823S-2 

97403 

PLATS,ZNBTBUCTZON WZBZSO DZAOXAM,8LSCTAZCAL. 


BA 

s 

6 

ZBOZZ 

9905-00-183-6873 

1331888235-3 

97403 

PLATS WIBZSa DIAOBAN.BLSCTAZCAL. 


BA 

.5 

6 

ZBOZZ 


1322085823 

97403 

PLATS.ZSB TSOCTZON. 


BA 

S 

• 

XSOZE 


1322083832 

97403 

PLATS, ZN8TBDCTZOR.. . . . 


SA 

S 


XB088 

990S-00-183-8882 

1321888089 

97403 

PLATS,ZSBTSOCTZOS VSSTZLATZOS. 


SA 

B 

• 

XaOBZ 

9903-00-103-8884 

1321888090 

97403 

PLATS,ZRBTSOCTZOS VSSTZLATZOS. 


SA 

D 

9 

ZBOZZ 


04333-1441-1 

80532 

PLATS.ZN8TSOCTXOR LOW TSNP 8TABTZNO. 

. . .,BTP,BTR,BWX 

SB 

D 

9 

ZBOZZ 


1332088039 

97403 

PLATS,XSBTA3CVZOS. 


■ 

B 

10 

ZBOZZ 


C4S2S-I432 

40332 

PLATS, ZNSTMCTIOW CADTZON.OSODSD. 


B 

B 

10 

ZBOZZ 


1331888959 

97403 

PLATS,ZB8TSDCTXOR. 

.BWX,BXD,CXM,CZR 

BA 

B 

10 

ZBOZZ 


1332088039 

974 03 

PLATS, ZSBTADCTXOW. . ... .. 


BA 

H 

11 

ZBOZZ 


NZLFS14 

81349 

PLATS ZDBWTZrXCATZON... 


BA 

s 

11 

ZBOZZ 


MZX.r314-3B3-l 

01349 

PLATS,ZDBSTZPZCATXOW. 


BA 


11 

ZBOZZ 


1321887548 

97403 

PLATS,ZS8TMCTXOS. 


SA 


Change 1 



















































Pi* I 

?!* i 


SMI I ®raoK 


MOSS ?BC4e3e 




§lL©3~eS"2.&2'-7SM n94ft3S"3 


@1.0S-00>3e4>90®7 @74320-3 


M®«0-8 

334389-1.4 

91-123 

91-134 

40 

47-41-1 

tl-1-6 

ta-2 

11979 

91-11-9 

93-1 

CCM13 

3149-9-3 

3149-9-3 

3143-19-1 

91-3430 

91-3394 

91-109-7 



3 I39799 
39799 
73799 


10 
11 

13 
11 

14 39799 

14 30799 

14 39799 

15 39799 



17 

19 79799 

19 79799 

19 39789 


4130-00-931-8110 

1110-00-913-4933 

3303-01-003-3189 

3310-00-477-0193 

$303-00-773-9349 

3110-00-477-0394 

8193-00-412-3434 

910S-00-479-9799 

8103.00-412-3931 

7990-00-433-7303 


3310-00-477-0343 

9103-00-793-4713 

6103-00-432-3939 


829134 

7943-4-3 

IRRS7WO 

93-301 

91-19-14 


8103-09-763-4940 


394396-10 

394390-39 

91-19-11 

3970-00-451-0173 7*10-3-5 
3913-00-989-4039 


w 


oeBcnmoN 

VSA^ ON (xxm 



CBOOT 03 - BlBCTllCAL ttOKM 

907011,91.9891X7190 C XI.9SIUIA91I!0 G0RII989 3307,SHOM 78X19, 
SO/SO HBRT9(C0Ki70NBn98S/A HO90%,7/H 894330-3,890979 WH89B 


90909,XITSRBXTIBO C XI,9B9BX9inO 0099889 2017,98988 7BX8B, 
30/90 BBB.9B(C0H708S89S S/X MOTOR,7/8 394320-3,880879 mSlIS 
BOTBD) )S9CB79 8BS9B IBDXVZDOXI. COM.998,9110,08111 

MOTOR,XLTBSUtATlHO C 3007,981188 78X08,400 RBRTit. . .997,988,088 

.MOT.SBLr-LOCRIRO RBR 80. 0-32 080-3.... 

.HX8RBR,7I.AT. . . 

.B8D9BI.L.S1.BC9RXCXL RRXR. 

.SHIN. 

.8RZM... 

.8X8RBR,THRDBT. 

.BBXRINC.BALX. ANNOt.AR. 

.SCRBN.MACRINB ADO RO,RO. 4-40 X 1/4 tO...B>tO,CXR 

.HAflHRR,t.OCX IHTBRMAt TRUTH MO. 4. 

. 98 RNZNAL ,U10..... 

.OCRBW,MACRXHR BDO RD,HO. 6-32 X 3/0 tO. 

.NABHRR,X.OCK XR9BRMAL TRBTR, 80. 6. 

.CLAMB.LOOR. 

.OTATOR.MOTOR.. 

. STATOR, MOTOR.BXD,CXR 

.STATOR, MOTOR.BT7,B8X,CXM 

.DRCAL SCR8MATIC. 

.DRCAA SCRRMATIC.. BT7,98X ,9XD, CXH, CXR 

.BCRB«,HACRX«B FIL RD,80. 1-72 X 7/19 AO..BXD,CXR 

.8A8RBR,AOCK ... 

.RROTBCTOR.TItBRMAL OVBRAOAD. 9XD,CXR 

. 7 ROTBCTOR, TR8 RMAL OVB RX.OAD.897.98X , CXH 

.nOUBI8G,TRBRNAI, OVBRI.OAD 7R0T8CT0R.BXD,CXR 

.R008IRQ,TRBRMAL OVBRUIAD PR0TRC90R.B97,BWX,CXH 

.OCRBW.MACHIRB RD HD,80. 0-33 X 7/8 AO. 

B97,Bini,BXD.CXH,CXR 

.MAORBR.AOCX INTBRNAA TBB9H,M0. 8.997,B8X,BXO,CXM,CXR 

.R0DBZNG,9HBRMAA OVBRAOAD 7R098C90R..997,088,8XD.CXK,CXR 

.7ROTBCTOR,THBRMAA OVBRAOAD.. . . .BXO.CXR 

. 7R0TBCT0R, TBBRMAA OVBRAOAD.B97 , B8X , CXH 

.SRDBRAA,BABCTRXCAA PRORT.B9M 

.RRDBBAA,BABC7RICAA FRONT.BT7,B9R,BRX,BXO,CXM,CXR 

.BOAT,TRRODGB RD RD.HO. 8-33 X 9-1/0 AQ. 

|.BDBRZ8G,8TRAIM RBAZBF. 

.CABAB ,BABCTRZCAA...... 

.CAANP,CABAS. 

.COKNBCTOR BARCTRICAA. . . .... 

.ROTOR, motor.. B9M 


Change 1 




















































































umthation 




PART 




iiaisiesAA 

NS24G»3tSl 

lS21<Ma43 

i32i4i<iat-ia 

IU2Se3«-LS3 

I3aiis8aa2 

lt«Se2«-2-16-» 

i33i»4ia«-ia 

IU3S304-244 

MS3S33t>42 

13214l«a40-3 

13aiaB«23« 

1321414334-3 

13214B4a3T-a 

1321414334-4 

1321414313 

N43S44t-14 


m 

not* 

• 7403 
•4«04 

•7403 

•7403 

•••04 

•7403 

• 1344 

• 7403 

•4904 

• ••04 

• 7403 
•7403 

• 7403 

• 7403 

• 7403 

• 7403 
•••04 


tW 3-4120-243-249 


<4> 

o«»cnmoN 


USHBLB ON coot 

MTAZinit«CA»ACXTOR... 

■CIUIW,NACaZM2 FLAT CfX RD,CROSS ARC,CB,CAD »L.08-32 DND2A X 

S/8 to.. 

CAB.H^BCTRZCAL CAOACZTOR. 

UtAD.BtSCTRZCAA 4.00 LO NAMDFACTORI FRONAND 6 ZR.OF irZRS,F/« 
M4S0S4-2-14-«. 

.nRNZNAl.LDO...... 

.TIRMXRAL WZRX FLAO TTFB,TA8 RRCRT.018-12 ARO,.... 

.WZRB,RLIC 800V,COFfACFT.014 AWG.R.OO IH.LO. 

LBAD.BLBCTRZCAL 4.00 1.0 NOTBt COMFOMRHTB SAMR AS LBAD StOCX 
NO. 13218B4189-12 (07403).BVM 

SCRBH.NACBZm FAN XD,CROSS RXC.CS.CAO PL,08-32 0NC2A X 3/8 
LO... 

NASRRR,LOCX SFR,RBLZCAL,RBO SNR,CS,CAD FL,08. 

RRLAT.BLBCTROMAONBT... 

CAPACITOR,FZXBD STARTBR. 

CAPACITOR,FXXBD PAFBR DXBLXCTRZC,3S. 

STRAP.CAFXCZTOR l.Sax. 

CAPACXTOR,FZXBD PAPBR DXBLBCTRZC 12.3. 

STRAP,CAPACITOR. 

ORONMBT,RORNBTALLZC ROT OZL AND COOLANT RBS, 1/14 OROOVB N X 
13/14 OROOVB DZA X 1/2 BOLB DZA... 


( 7 ) 


(8) 


Change 1 23 


I**! 










































lA 

■A 

■A 




BA 

FI 

BA 



Change 1 




















































1321616194-1 

1321616194-2 

13216x6194-3 

1321896973 

Ne34693850 


N637163-7 

N63S336-36 

M3S333-36 

N63S649-263 

13216X6196 

KA61330804K61 

M624693826 


NS24693831 

M631093-0619 


13216X6199-1 

N831044X06 

Mf37183-S 

13216X6203-1 

13216X6200 

M6171436 

13216X6194-4 

13216X6201 

13216X6206-3 

13216X6209-3 

13216X6209-4 

13216X6209-1 

13216X6196-1 

13216X6196-2 

13216X6197-1 

13216X6197-2 

M821090-0631 


H839489-39 


N8S1023-18 

13216X6207 

M891326-1U9 


13216X6202 

N8394B9-1 

M82S167P1X 


TN 5-4120-243-249 

m 

( 6 ) 


(7) 


OESCIWniON 



not* 


VSABLBOH COO£ 

U/M 


COKTXOI. MOBOU 115 VOt.t,8XNei:.X 9HA8X,60 CTCU. 

C0N9X0L MODOU 230 VOt.T,8XNaLX »HhaX,60 CTCI.X. 

COKTXOX. MODOLX 208 VOLT,TRRBX PHASX.60 CTCLX.B».BXB.XmC,CXN 
COKYXOL MODDI.B.CX» 


.8CiUIW,MACHXKX rt,AT,CBK RD,100 DXG,CXOB8 RBC.CS.CAB PL,*8-32 
in(C2A X 1/2 tc.. 


.WABRXX.PLAT CB,CAD PL,.188 XD X .379 OD X .049 THX. 

.WA8liXX,LOCX RXLXCAL,C8,CAD PL,96.BTP,XWX 

.WA8RXX,L0CX. . .BXD,CXM,CXR 

.NOTtPLAXN.RXXAOOX MACH,C8,CAD PL,*8-32 nRC2B. 

.PXAMXfMOOHTXMQ CORTROt MODOLB. 

..RUT.BLXWD BXVXT CBX RD.OPXR RRD,XRTXD *4-40 OHC28. 


.8CRXN.MACHXXX PLAT CBX RD,100 DXG,C11088 XBC.CS.CAD PL,*6-32 
iniC2A X 1/2 LO. 


.BCRBR.MACHXXX PLAT CBX RD,100 DRO.CBOBB 1UIC,CB,CAD PL,*6-32 
DHC3A X 7/8 LO. 


.8CMIt,8RLP-L0CXXRe 290 DRO P,CB,CAD PL, 100 DXG,PLAT RD, 
CROB8 RaC,*6-32 ORC2A X.312 LG. 


.8CXX«,8XLr-LOCKIH6 250 DBG P,C8,CAD PL,PAR RD,CB08B XXC,*6- 
32 GRC2A X .312 LG.. 


.GXONIIXT,XDBBXX ROT OXL AMD COOLAHT RR8,l/8 GROOVB R X 7/16 
GROOVX DXA X 1/4ROLB .... 


LbRTBCXBR RXX 80 c,cnp PT,curb,PABB,*4-48 DRP2A X 1/8 LG. 


.XROB.COMTROL PLA8TXC BKXRTXD POIRTRIl 1/4 XD 8RAPT HOLM DXA, 
BLACX .. 


.BCRXW.HACHXRR PLAT CBX RD,100 DXa,CA088 RRC,CB,CAD PL,*4-40 
URdA X 7/1.. 


. COVXR,COMTROL MODOLS... 

.GRONMXT,NORNXTALLIC SPLXT GXMXRAL P0RPO8R. 

.KROB.CORTROL AD,SMALL H/0 8XXRT,PLABTXC BLACX. 


I 


.POST 3.500 LG..... 

.RDT,8XLP-L0CKXR8 RBG ROT,290 DRG P,BTL,CAD PL,*6-32 UMC3B... 

.RABRXR,PLAT RD,CS,CAD PL,.156 ID X .312 OD X .039 TRX. 

.SNXTCR,TXMPRRATORX 4.12 DIM A. 

.8RXTCH,TOGOLX. 

.. 

.. 

.. 

.CIRCDXT BXXAXXR. 

.CXRCOXT BRXAXRR.BXD 

.CIRCUIT BRXAXRR.RTP,BWX,CXN 

.CIRCUIT BRXAXRR.. 

.PLATR,MOURTIR6... 

.PLATB.NODRTIRG.BTP ,BMX ,BXD,CXM,CXR 

.9latx,dxsxcratxor comtrol nodulr. 

.PLATA,DX8XGRATX0M COMTROL MODULR....... BTP,BWX,BXD,CXN,CXR 


i 





























































TK S-.«ia0-a43-24g 


(1) 

IUU8TIW 

kTION 

W 

mm 

0006 

(9 

¥» 

PART 

(4) 

na 

Na 

W 

ITBM 

NO. 

0TOOK 

9 

33 

MOORS 


1331686169-3 

9 

33 

MOOSE 


1331686189-4 

9 

33 

MOOSE 


1321686189-5 

9 

1 

M008S 


1S316B6169-1 

9 

1 

MOOXS 


1331606169-3 

9 

37 

PAOSS 

5940-00-948-9606 

1331686191-1 

9 

38 

PA088 

3940-00-557-1639 

M0aS036-149 

9 

39 

PAOSS 

6145-00-851-8905 

MS066-2-20-9 

9 

40 

XB088 


1331686195 

9 

40 

ZBOSE 

5933-01-043-6103 

1331686208 

9 

41 

PAOSS 

3940-00-948-9686 

13216B61S1-1 

9 

42 

PAOSS 

6145-00-851-8505 

113086-3-30-9 

9 

43 

PAOSS 

6145-00-578-6603 

MS086-3-18-9 

9 

44 

PAOSS 

6145-00-578-6603 

MS086-3-16-9 

9 

45 

PAOSS 

6143-00-578-7514 

85086-3-12-9 

$ 

46 

PAOSS 

5940-00-432-3660 

1331686191-3 

9 

47 

PAOSS 

5999*00-914-2318 

1S316B6191-3 

II 

m 


5935-00-137-4256 

13216B6309-2 

fl 

D 


5935-00-483-3388 

13316B6209-1 

B 

D 


5940-00-150-4683 

1321686193 

9 

m 

XBOS8 


61192-1 

9 

so 

PAOSS 

5940-00-557-1639 

MS3S036-149 

9 

51 

PAOSS 

5940-00-143-4774 

8825036-153 

9 

53 

XBOSS 


1331686159-11 

9 

53 

PAOSS 

9340-00-965-0011 

M8ai919D02 

9 

54 

PAOSS 

5305-00-964-6193 

8835306-345 

9 

55 

PAOSS 

5310-00-045-3299 

N835338-43 

9 

56 

PAOSS 

5340-00-543-4394 

M831919D06 


28 Change 1 


BBCTZOa zx 


raoM 


MiOUONCOOa 


67403 

97403 

97403 

97403 

97403 

97403 

94906 

01349 

97403 

97403 

97403 

01349 

01349 

01349 

01349 

97403 

97403 

97403 

97403 

97403 

00779 

96906 

96906 

97403 

9690'6 

96906 

96906 

96906 


.UmOtBlBCVRXCU Sl-ac to S30A3.7.00 LS MOTRi compohrmto 
SMIB AS LSAD FART BO. 1331606109-3.__ . BTS.BOT^.BXD.CXN.CXR 

.t.XAD.SX.BCTRZCAt, B103B TO S303B,B.9Q Z8 LO NOTBi COHBOHBRT6 
8ANR AO Z.BAD PART KO. 13316B41B9-5.BTP.B«X,BXD,CXH.CXR 

;t.RAD,BI.SCTRZCAX. 61-3C TO B3-C3,7.S0 ZR LO NAROXACTniR XROH 

... 

.ZJSAD.BZ.8CTRZCAZ. 81-13 TO 83-3,9.50 ZR LO HOTBi COMPOBBMTS 
8AltB AO LRAD 9ART RO. 13316R6109-3.. 


LBAD,atBCTRZCAL 81-11 TO 83-1,7.0 ZR LO MAROrACTORa PROM49 
ARD 7 ZR.Or RZRB.P/R HS086-3-30-9..BTP,BXD,CXM,CXR 


..TBRMZRAL,LDO 033-10 RZRB. 


..TBRHZRAL,LOQ CRXRP STTLB,COP,ZR8,LLZ.033-10 ARO,0e OTOD 

.. 

..ffZRB,SLBCTRXCAL 600T,COP,AXRCBAPT.IOS DBQ C,TXPB 11,030. 
ARO.... 

.CORRECTOR RZTR LBAOO, ROTBt COBSPORBRT BARB AS LEAS RART 
HO. 1331686300 C97403) XXCBPT VBRBB ZRDlVZDOAL CORPORTOTO ARB 
ARROTATBO..... 

CORRECTOR NZTB LRADO,COROZ8TZRa OP.@TP,Bm,BX!>,CXII,CXR 

.TBRMZHAL,LOO 033-10 ARO. 

.VZRB,BLBCTR3CAL 6007,COP,105 DBG C,030 ARO.. 

.RZRB.ELBCTRZCAL 6007,COP,105 DBQ C.OIB ARO...... 

.RZRB.BLBCTRZCAL 6007,009,105 DBQ C.OIO ARO. 

.RZRB.BLBCTRZCAL 6007,007,105 DBO C.013 ARO. 

.TERKZBAL,LDQ 013-1OARO... 

.TBRMZRAL,LOO 016-14 ARO. 

.CORRECTOR,PLUG. ...... 

. CORRBCTOR ,P LDO.BTP , BRK , BXD , CXR , CX R 

.TBRNIRAL.QDZCX.BTP,CXM,CXR 

. TBRRZR AL , LDO.BRX, BXD 

.TRRNZRAL,LDO CRZMP STTLB,COP,ZRB,CLZ,016-14 ARO,08 OTDD 

ozxa. 

..TBRMZBAL,LD8 CRZMP 8TTLB,COP,ZH8,CLZ,016-14 ARO,08 8TDD 

... 


.POST,8PACBR. 


.CLAMP,LOOP CDBHZOMBD,SUPPORT,LOOP TTPB,AZRCRAPT,AL ALT,1/8 
RON TDBR DZA. 

.8CRBR,MACHZR8 PAM HD,CR08B ltBC,C8,CAD PL,08-33 DMC3A X 1/3 
LO. 


.WA8aiX,LOCX BBLZCAL,C8,CAO PL,08. 


.CLAMP,LOOP C08BZOHBD,8OPPORT,LOOP *TPB,AZRCBAPT,AL ALT,3/8 
BOH TDBBaZBB........ 






















































•tcTzoa zz 


tM S-4I20-243-24V 


(1) 

MJJJSniATMlM 

w 

m 

w 

H 

» 

P 











gj 


OMR 

CODO 

nMNAL 

•TOOK 

NUMOn 

BART 

IIUMOW 

Q 

USABLE OS CODE 


10 

1 

XBOES 


13216B617S-1 

97403 

JtmCTZOM BOX 230 ▼OLT,9ZNGUI BAA8B«60 CTCLBtMOTRi CONBORBRTS 
8ANR A2 JOROTZOR BOZ ABBT,STOCK BO. 13216B6175-3,BZCBBT WHZItB 
ABBOTATBD. 

1 

f 

10 

1 

ZBOSO 


13316B617S-3 

97403 

J®9CTX0B box 309 TOLT<THItBB BRASS,60 CrCLB,ROTBt CONBORBRTS 
SANS AS JORCTIOR BOX ASST,STOCK RO. 13216K6I7Sr3 ,BXCBBT NRBRB 

1 

1 

10 

■ 

ZBOBZ 


13216B617S-S 

97403 

JORCTZOR BOX 30B TOLT,TBIIBB BRABB,400 CTCtB.BTB 

1 

1 

10 

1 

ZBOBB 


1322005625 

97403 

JORCTXOB BOX. rxM 


10 

1 

ZBOBB 


1322005624 

97403 

JUBCTZOM BOX.CXK 

■ 


10 

2 

BAOBB 

5310-00-167-0032 

AR960-6L 

88044 

.RABRSX.rtAT CB,CAD BL,I.XaRT SNRIB8,.149 ID.BTB,B1IZ,BXD 

1 

I 

10 

2 

VAOEB 

5310-00-983-0403 

N837183-S 

96906 

.WASRBB.BLAT RO.CB.CAD BL,.156 ZD X .313 OD X .035 TRK. 

M 


10 

4 

VAOBB 

5310-00-001-0007 

0621044006 

96006 

.RDT,BBI.r-LOCKXBa BBC ROT>8TL,CAD BL.06-32 ORCSB. 

BA 

17 

10 

5 

BAOBB 

5945-00-494-6507 

1321606103-1 

97403 

.BBLAT,BLBCTBOMAOMBT. 



10 

s 

BAOBB 

5945-00-483-0652 

1321606103-2 

97403 

. BBDAT , BLBCTBORAOHBT.BTB 



10 

• 

ZBOBB 


1321606102 

97403 

.RBtAT.TINB DBLAT. BTB 

1 

10 

c 

BAOBB 

5945-00-007-7669 

1321606102-3 

97403 



10 

7 

MOOBB 


1321606109-10 

97403 

.LBAD.BLBCTBZCAL MABDrACTDBB BBON.^. 

1 

10 

0 

BAOBB 

5945-00-549-6340 

M824193D1 

96906 

• RflUlT^BLSCTBON&QNBT 2S PBX,1IO,CtA8B A5,tm8BAI.BD»28 

VOLT DC. 


10 

0 

ZBOBB 


NZLW3S37 

81349 

• BVT 8BBBT 8PllXWO|te*32...BTP 

1 


10 

0 

BAOBB 

5310-00-917-6365 

0090724-29 

96906 

• BUT 8BBBT 8BBZBC.BRX,BZD,CXM,CZK 

8 

10 

10 

BAOBB 

5945-00-402-5770 

1321606104 

97403 

.ULAT.BLBCTBONAOHBT ABNATDBB,!! BIB.. 

BA 

1 

10 

11 

ZBOBB 


1321606100 

97403 

• BRACKBT ABMATtTBB BBLAT ^inCLDDBB. 


1 

10 

12 

BAOBB 

5310-00-009-0013 

OB37130-13K 

96906 

• •B0T,BLZnD RITKT PLAT HD,OPXll KNDtXXTSD*6,CAD PL,»B-32 

2 

10 

13 

BAOBB 

5310-00-562-5965 

0035336-44 

96906 

• VAflHBRpLOCR APB^BBLICAL^CB ^CAD PL^I/4 NOK 0121!. 

1 

1 

10 

14 

BAOBB 

5305-00-952-0759 

0035207-276 

969 06 

.8CUR.NACHZRB BAR HD,CROSS RBC,CB,CAD BI.,l/4-2B URB2A Z 

5/16 DO... 

BA 

1 

10 

IS 

BAOBB 

5310-00-011-3494 

0021044008 

96906 

.RCT.SBLB-UCXIRO RSQ HOT,STL,CAD BL,08-32 DRC3B. 

BA 

3 

10 

10 

BAOBB 

5310-00-009-8544 

0027183-7 

96906 

.WABBRRaPLAT. ..-.ATP .BNX .CXM 

1 


10 

16 

BAOBB 

5310-00-765-3197 

0027183-41 

96906 

. HAS RBR. PLAT.BXD.CXR 


10 

17 

BAOBB 

5340-00-662-1617 

08219190012 

96906 

,CLAMP»LOOP CU8HZ0N8D»BDPP0RT,L00P TTPB»AIRCRAFT»AL ALT,.625 
BOM DIA... 

1 

10 

m 

BAOBB 

5305-00-964-6193 

0835206-245 

96906 

.BCRBR.KACBZRZ BAR HD,CROSS RXC.C8,CAD BL,OB-32 DHC2A X 1/2. 

BA 

B 

10 

m 

BAOBB 

5310-00-611-6419 

0821042-04 

96906 

.HUT.SBLB-LOCXIHO R8X,RBC H«T,NOR-CRSS,CAD BL,04-40 DRC3B... 

BA 

4 

10 

HI 

BAOBB 

5310-00-950-1310 

0827183-4 

96906 

• MA8irBR,PLAT RDfC8,CAD PL,.125 ZD X *3X2 OD X .032 TRK. 


8 

10 

21 

BAOBB 

5330-00-508-0753 

0852000-6 

98906 

• GA8RBT RDBBSR BTMTRBTZC,!. 375 8Q X *031 THR X X.125 ZD 

I 

1 

10 

22 

ZBOBB 

1321686187 

97403 

• JDMCTZOM BOX...... 

1 

10 

23 

ZBOBB 

9905-00-163-6658 

13216B6179 

97403 

«PLATB,ZM0TBUCTZOH HZGR PRRS8URR RB8BT. 

BA 

1 

10 

24 

BAOBB 

5305-00-800-7832 

0824693029 

96906 

.BCXBR,NACBZRB BLAT C8K HD,CROSS RBC.Ce,CAD BL,06-32 ONC2A X 
5/8 LO. 

BA 

0 

10 

3B 

ZBOBB 

9905-00-183-6659 

13216S6180 

97403 


1 

1 

10 

M 

ZBOBB 

9905-00-183-6661 

13316B6161 

97403 


■ 

10 

H 

BAOBB 

5935-00-500-5008 

0825043-18C 

96906 

.COTBR.SLBCTRICAL RSCBBTACLB,AR TYBB,ie CBL6 8188,1-1/8-18 

1 

B 

n 

BAOBB 

5305-00-983-6730 

0835206-210 

96906 

.@CRSM,MACBZMB PAM RD,CRO@@ RBC,C8,CAD PL,04->40 UMC2A X 5/8 

1 

1 

D 

B 



0824693820 

96906 

.SeSSW,NACBZR8 PLAT CSS BD.CROSS RD,CROSS RBC,C8,CAO BL,#6- 
32 DRCZA X 1/2LO. 

BA 

T 


Change 1 3 



































































m34S918Sa 



.8CIim,N&CHXIII riiAT CIK BDfCBQSS I18C,C@,C%D 8t.«@'Sa Ot!CI& X 

3/4 to.. 


.BCMW.M&CMXBB. 


.K8IIXBK 8TRXV. 


.TanMXMAL B08R0. 


.MUT.ri.&XH,R8X800K H&CH SCX8R.CS>CJUD 81.,88-33 tlRCai. 


.K&SRBR.LOCR SrQ,IIBt.XCftI.,C8,CJlO 8b, 


.8CRBM,MRCHIBB TbAT C8K BD,CtlQ88 8aC,C@,C&D 8b,88-33 ORCab Z 

1/a bo. 

.CXRCDXT ... 

.CXBCDXT B8BAKBR...B¥8,SWB,CX». 

.■CBBR,N&C8IRB FLAT CSK.CKOBS BBC,C8,CAS 8b,88-33 ORCaA % 

7/18 ba.... 

.BCRRH,HKCRiaB 8AR BS,CROSS RSC,C8,CAO 8b,83-33 OHCaA Z 3/8 
b8... 


.BASRBR.bOCK 880,pbXCAb,C8,CAD 8b,88 ROR 8XBB. 




























TM 5-4120-243-24P 



TS 4120-243-24l>/n 


Figure 11. High and Low Pressure Cutout Swiches 
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S308-e0-0«3>SS03 llsa4e*S8S0 


13 a taoss S30s>oe-t8«-4«»3 n«3sao«-aa3 


88088 I 8310-08-048-4007 N033318-41 

1331884180-18 


1331486180-7 


1331484180-30 


1331484180-8 


1331484100-10 


1331484180-0 


13 8 0A08S 8000-00-014-3318 1331484101-3 
13 4 taoSB 4143-00-870-4408 113084-3-14-0 


13 7 taooo 8040-00-143-4774 8838034-183 


•CMM.IUC8XH8 FLAT CBK 80,100 080,CROSS RSC.CS.CAD RL,88-33 

HKCax X 1/3 to..... 

8C88M,MACRXN8 OM 80,CROSS R8C,C8,CA0 00,86-33 OMC4A X 7/8 
00 .. 


«R8R8R,00CX SRO,R8LXCU,CS,CAD PO,86 RON 8X88. 


08AD,808CTRXeA0 86-3 TO SSa-O, 18. 00 OQ,ROTBi CONROMSRTa SANS 
AS 08AD PART MO. 13316X4180-0 (07403).BTM 

08AO,808CTRICAl. 86-3 TO TB3-0,18.00 oa,MOT8i C0NP0R88TB BAN8 
AS 08AD PART MO. 1331884180-0 (07403) 8T»,B«X,BXD,CXN,CX8 

OBAD,BO8CTRXCA0 86-1 TO TB3~7,18.0Q lO.XOTXi COMPOHRMTB 8AN8 
A8 OBAD PART 80. 13314X4180-0 (074Q3).. 

OBAD.XOBCTRXCAO 86-1 TO TB3-B,ia.OO LO,XOTXt C0MP0MRRT8 BANS 
AS OBAD PART MO. 1331486180-0 (07403) BTR,BWX,8XD,CXN,CXR 

OBAD.XOBCTRXCAO 86-3 TO.TB3-8,18.00 oa.XOTBi COHPOMRNT8 BANS 
AS ORAD iPART MO. 1331686189-0- (07403). 

OBAD.XOBCTRXCAO 86-3 TO TB3-7,ia.OO OG,MANORACTORS RROH R/N 

N8aS036-153 AMD 18 IN.OR BXR8,P/N H5086-a-16-9. 

BTR,BMX,BXD,CXN,CXR 


.TRRNXMAO.LOO. 


.NXRB.XOXCTRICAO 60OV.COP,AXRCRART.IOS DSQ C.TTPX XX^814 
ANG.IS.OO XN 00. 

.TBRMXMAO.OOO CRXNP BTT08,COR,XMB ,COX,816-14 ANG.OB BTOD 
8XBB... 


13 8 RAOBB S030-00-3S7-4000 1331484334 


13 0 MOOBB 
13 0 MOOBB 


1331686180-17 

1331486180-4 


13 10 RAOBB 0040-00-143-4774 NS3S034-1S3 

13 11 RAOBB 414S-00-93S-440S N90a4-3-14-0 


.BNXTCX.TRBRMOBTATXC. 


OBAD.BOBCTRXCAO. 


OBAD.XOBCTRXCAO 86-4 TO 86-3,3.00 00.MABURACTORX FROM MtRB, 
P/N MS 086-3-16-9.BTM, BTR ,BMX ,BXD ,Ctn .CXR 


.TBRMIMAO ODG. 


.NXR8 BOBCTRXCAO. 


1331686310 


BRACKBT.DODBOB TBBRNOBTAT SNXTCH. 
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KB 

WM 


PEO0ML 





BIC 


liljjil 

8«llR 

STOCK 

PART 




M 

NO. 


CODS 

NUMBSn 

NUMBER 

ncM 

USABttONOOm 

IM 

UNR 

13 

1 

XB088 


13216B6185 

97403 

WIXIMO 8A1«B88 18,000 BTO AIR CORDZTIORBR,290 VAC,8ZRSUI 

BHABB.ROVBiCOMBORBRTB BARB AS PART M0.13216B6186 (97403) 

XXCBB9 WBBRB ARMOTATBD... 

BA 

1 

Xi 

1 

XBOBZ 


13216B6106 

97403 

YURXIIG BXMIBSS 18,000 BTO AXB CORDITXOirBB,208 TAC^THBBB 

BA 

1 

13 

13 





97403 

96906 


BA 

1 

2 

9AOZZ 

593S>00-838-3860 

N83100R18-11B 

.COMNBCTOBfBBCBPTACLB NALL KTG,XLBC,BNIV BB8,8BBLL 8IDB 18,5 

BA 

1 


IS 

3 

7AOBZ 

6145-00-578-7514 

N5086-2-12-9 

81349 

.NZlU(,Bt.BCTRICAL 600V,COB,AIRCRAFT,105 DBG C,«ia AW8. 

FT 

V 

13 

4 

PkOZB 

5940-00-813-0698 

N825036-1 

96906 

.TRRHZNAL,I.OO CRZNB 8TTL8,COB.IRB,CU,922-18.AWO,46 STUD 

BA 

2 









13 

S 

rAOEX 

6145-00-851-8505 

M5086-2-20-9 

81349 

.NIRB.RLRCTRZCAL 600V,cob,aircraft,105 DBG C,920 AWG. 

FT 

f 

13 

6 

FAOEZ 

5940-00-948-9686 

13216B6191-1 

97403 

.TR1U(INAL,I,DG 923-18 .. 

BA 

V 

13 

7 

7A0ZZ 

6145-00-578-6605 

NS086-2-16-9 

81349 

.NIRR,BI.8CTRICAL 600V,COB,AIRCRAFT,105 DBG C,916 ARC. 

FT 

T 

13 

8 

BAOZZ 

5999-00-914-2318 

13216B6191-3 

97403 

.TRRMI«AL,X.DG 916-14 .. 

BA 

T 

13 

» 

FAOZZ 

5940-00-433-2660 

1321686191-3 

97403 

.TRRNlRAt.LOO 912-10 .. 

BA 

8 

13 

10 

BAOZZ 

5940-00-143-4774 

Ka25036-lS3 

96906 

.TRRMINAL,Z.nG CRZNB 8TTLB,COB,XHB,CI.1,916-14 ABG.BB BTOD 

BA 

3 

IS 

11 

VAOZZ 

5940-00-557-1629 

NS2S036-149 

96906 

.TBRMZNAX.,I.UG CRIHB BTT1.8 ,COB ,IRB , CX.1,922-18 AWG,98 STOP 

BA 

V 

13 

la 

BAOZZ 

5940-00-143-4775 

NS25036-1S6 

96906 

.TKRKINAL,LUa CRINB 8TTI.B,COB , IRB ,CM , 912-10 AWG,98 8TOt> 

BA 

V 

13 

13 

BAOZZ 

5940-00-143-4780 

Ma2S036-108 

96906 

.TRRHIRAL,LaG CRIHB 8TTI.B,COB , 1*8 , CM , 916-14 A*G,910 BTOD 

BA 

V 

13 

14 

BAOZZ 

5940-00-577-3711 

NB2S036-3 

96906 

.TRRMIMAI.,t,Oa CRIHB 8TT1.B,COB ,1*8,CM ,922-18 AWOa910 BTOD 

BA 

1 

13 

13 

IS 

15 

16 

17 

BAOZZ 

BAOZZ 

BAOZZ 

5940-00-143-4794 

5935-00-482-3384 

5935-00-483-2391 

M835036-113 

13316B6193-3 

1321616193-2 

96906 

97403 

97403 

.TBRHI*AI.,I.DG CRIHB 8TtLB,COB , 1*8.CM,912-10 ARC,910 8TOD 

BA 

BA 

BA 

BA 

V 

1 

2 

2 

13 

18 

BAOZZ 

5935-00-483-2392 

1321686193-1 



BA 

1 

13 

19 

BAOZZ 

5935-00-483-3387 

1321686193-4 



FT 

V 

13 

13 

30 

31 

BAOZZ 

BAOZZ 

76*6602 

5935-00-482*2390 

1321686177 

97403 


BA 

1 

13 

23 

XBOEZ 

5975-00-497-2158 

K817631-1-9 

96906 

.8TRAB,CABZ.B ADJ,8BLF CMRCHIHC, BLABTIC, TTB* 1,CLASS 1,1- 

BA 

V 
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7A0BB |6149-00-S78-7S14 tlS0e4-2-lS-B 
SB7S>00-497-22SS M817a3I-2-» 


3240-00-142-4779 KS2S02«-19ft 


97409 CMtA ... 

9M09 .coinnicioii»»x.oa ‘sfB.mTXK axis 20,7 »» aocnv..-.. 
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9979-00-904-2414 1320888934 
9309-00-889-2999 8839206-217 


993S-00-900-5008|882S043-18C 
3330-00-079-7640 


3310-00-343-2410 
33 IO-OO- 934 - 9739 I 8833449-242 


1321484221-3 
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SCBBW.HACBZaS BAH WD.CBOBB BBC.CB.CAO 9L,e4-4e OWC2A 8 1/2 
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COVBR.BLBCtBZCAL BBC9.A8 7X98.CBLO BIBB 18,1-1/2-18 88928.. 


OABKBT 808,8X8,1.373 8Q X .031 TBX.OIS SBBLL 8XBB. 
WABinX.LOCK SXQ.BBL.BBO BBB.CB.CAO BL.dO BOM 8ZDB. 


BUT,FLAIR..inXAOOB NACR 80888,08,CAD 98,04-40 OHC8B. 


NA8XZA 878X9 4.34 LO. 


13214X4232 


TBXMZRAL B0A80. 


3310-00-043-3299 

3303-00-984-4194 


3310-00-009-8544 


3933-00-483-2393 


6143-00-576-7314 


3940-00-143-4773 


3340-00-662-1617 




1321686331-1 

1321616330-1 
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SCRBH.MACBZRB BAB RD.CBOSO SWC.CS.CAD 98,08-92 ORCaA 8 9/6 
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WA8HBR,FLAt RO,C8,CAD BL.OBR 9089068,.166 ZD 8 .379 OD X 'SA 

.046 TBK.BSC .... 

CORRBCtOX WZtR LBAD8,8078 a0089088876 8AMS A8 CORSaCTOA FAST BA 

. .. 

C088BC708 8378 LBAD8.HABOBACTOBS 9808190 ASD 8Z8B(AS SA 

8BgOZ8BD)9/8 83066-2-12-9.B7a,B79,88X,B80,C8B*CS8 


.7BAKZ8AL.L0Q C8XW9 67XLB,Z860LA7BB CL7 7Bm,SX6S 12-16,6700 
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SECTION 

IX 



TM 5-4120-243-24f 

(1) 


(2) 

(3) 

(4) 

(8) 


M) 



m 


ILLUSTRATION | 









OTY 

INC 

M 

UNn 

(•> 

FKI 

NO. 

(b) 

ITEM 

NO. 

8MR 

CODE 

FEDERAL 

STOCK 

NUMBER 

imiiii 

B 

_ 



USABLt ON CODS 

U/M 

16 

1 

PAFZZ 

4130-01-045-1615 

13211R3793-9 

97403 

atom 06 - EEraioiEAitoii aim . gohditiorim 

COMPAESSOKTABFItlOBIl P0M8R DRIVEN.330 VOLT 
PRA8S. 

immmn 

,60 CYCLS.SXNOLB 

SA 

1 

16 

1 

PAFZZ 


1331183793- 4 

97403 

COMPRESSOR.RBCIP POWER DRIVEN.208 VOLT.SO 

CYCLE,TRREB PHASB. 

SA 

1 










BTN 



16 

1 

PAFZZ 

4130-00-139-3372 

13211E3793-5 

97403 

COM9MS80K t^RXT.lUir 
PHASB.. . . , 

POWER DRIVER 

,208 VOLT 

,400 CTCt»,THIlK1P 

BA 

1 

16 

2 

psnzz 

4130-00-133-5747 

479421 

01479 

.PRBCOOL8R COIL. 




BA 

1 

16 

3 

XBOZZ 

5940-00-168-9673 

474883 

01479 

.COVER.terminal. 




SA 

1 

16 

4 

PAOZZ 

5305-00-487-4937 

487349 

01479 

.SCRBW.SBLF-TAFPIEO 

PAW HD 8BMS, 

98-32 X 3/8 LO.BTP 

lA 

2 

16 

5 

PAOZZ 

990S-00-157-97B6 

475101 

01479 

.PLATB WIRIRO DIAORJ 

.RIVBT.SOLID. 




XA 

1 

16 

6 

XBOZZ 

475030 

01479 




XA 

4 

16 

7 

XBOZZ 

4730-00-909-8637 

474973 

01479 

.CLAMP.HOBB FILTBR. 




BA 

1 

16 

e 

PAHZZ 

4130-00-933-7033 

475827 

47BB4 

01479 

.ritTBR.BDCTIOW LIRR 




XA 

1 

16 

9 

XBOZZ 




4 

16 

10 

XBOZZ 


474874 

01479 

.CONKBCTOR ASBXMBLY 

XMCLUDRB,.•. 



BA 

1 

16 

10 

XBOZZ 


M83103-20-15P 

96906 

..COMMKCTOR. 




XA 

1 

16 

11 

PAOZZ 

5330-00-012-2738 

474880 

01479 


EA 

1 

16 

13 

XBOZZ 


476017 

01479 

.SCREW.MACHINB. 



. . BTP 

BA 

3 

16 

13 

XBOZZ 

5340-00-173-5166 

476016 

01479 

. STRAP.RBTAIWIWa PRECOOLER MTO.. 



BA 

3 

16 

14 

XDOZZ 

5310-00-478-0658 

474883 

01479 

.MUT.BBLP-LDCKItta rAD nwrYn . 


BA 

5 

16 

15 

XBOZZ 


475826 

01479 

.PLATE. 




BA 

1 

16 

15 

PAOZZ 

9905-00-157-9788 

474865 

01479 

.PLATB. 

BA 

1 

16 

15 

XBOZZ 


474993 

01479 

• PLATS. 




BA 

1 

16 

16 

PAOZZ 

5305-00-487-4935 

488096 

01479 

.SCREW.MACHINE. 




BA 

2 

16 

17 

XBOZZ 


644152 

01479 

.BUPPOET PEBCOOLBR. 




BA 

1 

16 

18 

PAOZZ 

5310-00-485-0955 

488259 

01479 

.WABRER.PLAT. 




BA 

4 

16 

19 

PAOZZ 

5310-00-494-2833 

474885 

01479 

.NUT.SELP-LOCXIWa CMD Pt..64-4D DMCBB_ 

.btm.btn.btp 

BA 

4 

16 

20 

PAOZZ 

5305-00-984-6197 

M83S306-249 

96906 

.SCREE. EACH INS.. 




BA 

16 

16 

21 

PAOZZ 

5310-00-045-3299 

M83333B-43 

96906 

WASHER.LOCK. 



. . . btp.bwx.bxd.cxm 

BA 

16 

16 

33 

XBOZZ 


13216B613S 

97403 

PLATE.COMPRB8BOR.... 



. . ■ btp.bwx.bxd.cxm 

BA 

4 

16 

33 

XBOZZ 


13216B6183-3 

97403 

RABKBRiPlAT 1,12 OD 

MASKBUfLOrr. 




BA 

6 

16 

24 

PAOZZ 

5310-00-582-5965 

N835338-44 

969 06 




BA 

S 

16 

35 

PAOZZ 

5305-00-068-0501 

Me9072S-S 

96906 





BA 

e 

16 

36 

PAOZZ 

5340-00-405-4095 

13216B6136 

97403 

MOONT.RESILIENT. 



. . .BTP.BWX.BXD.CXM 

BA 

4 

16 

27 

PAOZZ 

4130-00-186-3484 

1331686304 

97403 

BU8HXNO.CONPRBBBOR,. 




BA 

B 

18 

38 

PARZZ 

4130-00-190-7966 

1331183793-3 

97403 

COKPIUIBBOR.RBFRXOER 

230 V,50/60 

HERTE.BXNGLB PEASE (TRANE).. 

BTM 

BA 

1 

16 

38 

PAPZZ 

4130-00-139-3378 

1321183793-4 

97403 

COKPRE88OR.RBFRI0ER. 




BA 

1 

16 

38 

PAFZZ 

4130-00-139-3372 

1321183793-5 

97403 

COKPRBSSOR.RBFRIOER, 




BJ 

1 

16 

28 

PAFZZ 

4130-00-569-8805 

1331183793-6 

97403 

COHPRESBOR.RBFRIQRR. 



.BWX 

81 

1 

16 

38 

XDHZZ 

4130-00-935-6621 

1321183793-2 

97403 

C0NPR88S0R,ROTARY 308 VOLT.50/60 

HERTZ.THREE PHASE (TRANE).. 

81 

1 

16 

38 

pafZz 

4130-00-586-033! 

1331183793-7 

97403 

COKPRESSOR.RBFRiaRR. 



..BXD 

Si 

1 

16 

38 

XBRZZ 


1321183793-1 

97403 

C0HPRB880R,ROTARY 208 VOLT,400 HERTZ.TNRB8 FEABE (TRAEK).... 

BTF 

Si 

1 

16 

29 

PAOZZ 

5305-00-053-111^ 

M834631-11 

9690( 

.SCREW,TAPPING 




BJ 

8 
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SECTION 


TM 5-4120-243-24P 


(1) 

Illustration 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

DESCRIPTION 

(7) 

B 

(b) 

ITEM 

NO. 

SMR 

CODE 

FEDERAL 

STOCK 

NUMBER 

PART 

NUMBER 

FSCM 

USABLK ON CODE 

U/M 

18 

■ 

PAFZ2 

4710-00-203-3171 

ASTMB280-1-40D 

81346 

TUBE, COPPER SEAMLESS, AIR CONDITIONING, 1/4 STUD SIZE X 
.030 WALL THK. 

FT 

18 


PAFZ2 

4730-00-257-2163 

MS35929-2 

96906 

TEE, TUBE STR, SOLDER-JOINT, REFRIGERATION, COP, 1/4 SIZE . . 

EA 

18 

■ 

PA022 

5340-00-543-4394 

MS2191DG6 

96906 

CLAMP, LOOP CUSHIONED, SUPPORT, LOOP-TYPE AIRCRAFT AL 
ALY, 3/8 NOM TUBE SIZE. 

EA 

18 

m 

PA022 

5310-00-890-8544 

MS27183-7 

96906 

WASHER, FLAT.BTP 

EA 

18 

B 

PAOZ2 

5310-00-765-3197 

MS27ia3-41 

96906 

WASHER, FLAT.8WX, BXD, CXM, CXR 

EA 

18 

5 

PAOZ2 

5305-00-984-6195 

MS35206-247 

96906 

SCREW, MACHINE PAN HD, CROSS REC, CS CAD PL, #8-32 UNC2A 

X 3/4 LG . 

EA 

18 

6 

PAOZ2 

5310-00-045-3299 

MS35338-42 

96906 

WASHER, LOCK SPG, HELICAL,RRG, SAR.CS, CAD PL, #8 NOM SIZE 

EA 

18 

7 

PBFZZ 

4820-00-028-9647 

F503A 

28193 

VALVE, CHARGING WITH CAPS, 1/4 ODS X 1/4 FL. 

BTP, BWX, BXD 

EA 

18 

7 

PAF22 

4820-01-044-7098 

13218E6975 

97403 

VALVE, ANGLE.CXM, CXR 

EA 

18 

8 

PA02Z 

5310-00-034-1795 

B4525-0307-18 

60532 

WASHER, FLAT RD,STEEL, 3/16 ID X 5/8 OD X .049 THK, 

EA 

18 

8 

PAOZZ 

5310-00-167-0818 

AN960-10 

88044 

washer, flat. 

EA 

18 

9 

XBFZ2 


C607-0003-1 

60532 

ADAPTER, FLARE 1/4 FL x 1/4 DD. BTP, BWX, BXD 

EA 

18 

9 

PAF22 

4730-01-037-4919 

MS35919-22 

96906 

ADAPTER, FLARE.CXM, CXR 

EA 

18 

10 

PBFZZ 

4730-00-189-2737 

MS35872-2 

96906 

FLARE NUT REFRIGERATION, BRASS, 1/4 NON FLARE SIZE .... 

EA 

18 

11 

PAOZZ 

5310 00-997-1888 

MS3S649-2252 

96906 

NUT, PLAIN, HEXAGON MACH SCREW, CS, CAD PL, 1/4-20 UNC2B . . 

EA 

IS 

12 

PAOZZ 

5310-00-582-5965 

MS35338-44 

96906 

WASHER, LOCK SPRING, HELICAL, CS, CAD PL, 1/4 NOM SIZE .... 

EA 

18 

13 

ZBF22 

4130-00-446-8043 

13216E6128 

97403 

CYLINDER ASSEMBLY ACTUATING, LINEAR. 

EA 

18 

14 

PAF2Z 

4730-00-722-2381 

13216E6170 

97403 

ADAPTER, STRAIGHT. 

EA 

18 

15 

PAFZZ 

4820-00-073-8405 

13211E8369 

97403 

VALVE, PRESSURE . 

EA 

18 

16 

PAOZZ 

5340-00-565-0004 

MS2191DG10 

96906 

CLAMP, LOOP CUSHIONED, SUPPORT, LOOP-TYPE, AIRCRAFT, AL 
ALY, NON-FUEL, RES, 5/8NOM TUBE OD. 

EA 

18 

17 

PAOZZ 

5305-00-9846194 

MS35206-246 

96906 

SCREW, MACHINE. 

E A 

18 

18 

XBOZZ 

5305-00-9586373 

MS24693S51 

96906 

SCREW, MACHINE FLAT CSK HD, CROSS REC, CS, CAD PL, #8-32 
UNC2A X 5/8 LG. 

EA 

18 

19 

XBOZZ 

5340-00-290-0763 

MS21919OH20 

96906 

CLAMP, LOOP CUSHIONED, LOOP-TYPE, AIRCRAFT, AL ALY, 

1-1/4 WOK TUBE SIZE. 

EA 

18 

20 

PAFZZ 

4710-00-277-450B 

ASTMB280 

5/8 OD 

81346 

TUBE, COPPER SEAMLESS, AIR CONDITIONING, 5/8STDSIZE X 
.036 WALL THK X AR LG. 

FT 

18 

21 

PAFZZ 

4710-00-482-5692 

13216E6167-2 

97403 

HOSE ASSEMBLY, METAL ,92 IDA... 

EA 

18 

22 

PAFZZ 

4730-00-8396380 

MS35928-5 

96906 

ELBOW, TUBE .62 NOM DIA. 

EA 

18 

23 

PAFZZ 

4710-00-277-5529 

ASTMB280 

V2 OD 

81346 

TUBE, COPPER SEAMLESS, AIR CONDITIONING, 1/2 STUD SIZE 

X .032 WALL TNK X ARLG. 

FT 

18 

24 

PAOZZ 

5305-00-063-3503 

MS24693S50 

96906 

SCREW, MACHINE FLAT CSK HD, CROSS REC, CS, CAD PL, #8-32 
UNC2A X 1/2 LG. 

EA 

18 

25 

XBOZZ 


13216E6157-1 

97403 

CLAMP . 

EA 

18 

26 

PAFZZ 

4130-00-478-5724 

13214E3557 

97403 

DEHYDRATOR, DESICCAN . 

EA 

18 

27 

AFFZZ 


13216E6172-1 

97403 

VALVE, SOLENOID WITH LEADS. 

EA 

18 

28 

PAFZZ 

5935-00-482-2389 

13216E6173 

97403 

.CONNECTOR, PLUG. . . , 

EA 

IS 

29 

PAFZZ 

5325-00-263-6632 

MS35489-6 

96906 

.GROMMET, NONMETALLIC HOT OIL & COOL RES, 3/4 GROOVE 

DIA. .16 GROOVE WIDTH, 1/4 HOLE DIA . 

EA 










































TM 5-4120-243-24P 


(1) 

— 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

(8) 

Illustration 

■ 




DESCRIPTION 


3TY 

NC 

IN 

UNIT 


(b) 

ITEM 

NO. 


FEDERAL 

STOCK 

NUMBER 

PART 

NUMBER 

FSCM 

USABLE ON CODE 

U/M 

18 

30 

PAFZZ 

4810 00-493-1844 

13216E6158 

97403 

• VALVE. SOLENOID. BTP, CXM. CXR 

EA 

1 

18 

30 

PAFZZ 

4810-00-409-3956 

OB2S3 

93781 

• VALVE,SOLENOID.BWX BSD 

EA 

1 

18 

31 

XBFZZ 

4730-00-822-1274 

13211E3799-1 

97403 

BUSHING, SLEEVE 3/8 x 1/4. 

EA 

4 

18 

32 

XBOZZ 


13216E6159-1 

97403 

POST, SPACER ,50 LG. 

EA 

3 

18 

33 

XBOZ2 


MS24693853 

96906 

SCREW, MACHINE FLAT CSK HD, CROSS REC, CS, CAD PL. #8-32 
UNC2A X 7/8 LG. 

EA 

4 

18 

34 

PA0Z2 

5310-00-889-2549 

MS2104-08 

96906 

NUT.SELF-LOCKING #8-32. 

EA 

2 

18 

35 

XBOZZ 


13216E6162 

97403 

BRACKET VALVE MTG. 

EA 

2 

18 

36 

XBOXX 


13216E153-9 

97403 

POST, SPACER . 

EA 

2 

18 

37 

PAOZZ 

5305-00-051-2355 

MS24693860 

96900 

SCREW. MACHINE FLAT CSK HD, CROSS REC. CS. CAD PL. #8-32 
UNC2A X 1-34 LG . 

EA 

2 

18 

38 

PAFZZ 

4620 00-1894840 

13216E6174-2 

97403 

VALVE, EXPANSION 3/4 TON NON CAPACITY. 

EA 

1 

18 

39 

AFFZZ 


13216E6172-2 

97403 

VALVE,solenoid WITH LEADS, NOTE, SAME AS SOLENOID 

VALVE WITH LEADS STOCK NO. 13216E6172-1 (97403) 

EXCEPT WIRE MARKINGS. 

EA 

1 

16 

40 

XBOZZ 


13216E6159-8 

97403 

POST. SPACER .62 LG. 

EA 

2 

18 

41 

PAFZZ 

4710-00-277-5527 

ASTMB280 

3/8 OD 

81346 

TUBE, COPPER SEAMLESS, AIR CONDITIONING, 3/8 STD SIZE 

X ,032 wall THK X AR LG . 

FT 

V 

18 

42 

PAFZZ 

4820-00-1894843 

1321GE6160-2 

97403 

VALVE, EXPANSION 2 TON NON CAPACITY . 

EA 

1 

18 

43 

XBFZZ 


1321GE6161 

97403 

RESTRICTOR, FLUID. 

EA 

1 

18 

44 

PAOZZ 

5305-00-984-6193 

MS35206-250 

96906 

SCREW, MACHINE PAN HD, CROSS REC, CS, CAD PL, #8-32 

UNC2A X 1-1/4 LG. 

EA 

1 

18 

45 

PAFZZ 

4730-00-263-6460 

MS3S929-3 

96906 

TEE, TUBESTR, SOLDER JOINT. REFRIGERATION, COP, 

3/8 NOM SIZE. 

EA 


18 

46 

XBOZZ 


13216E6159-2 

97403 

POST, SPACER .55 LG. 

EA 

1 

18 

47 

PAOZZ 

5305-00-984-6197 

MS35206-249 

96906 

SCREW, MACHINE PAN HD, CROSS REC, CS. CAD PL, #8-32 

UNC2A X 1 LG, 

EA 

2 

18 

48 

XBOZZ 


13216E61S9-3 

96906 

POST, SPACER .41 LG. 

EA 

2 

18 

49 

PAFZZ 

4820-00-482-8087 

13216E6171 

97403 

VALVE, EXPANSION . 

EA 

2 

18 

50 

PAFZZ 

4730-00-815-6664 

13211E4043-7 

97403 

TEE, TUBE 3/8 X 1/4 X 3/8 . 

EA 

1 

18 

51 

XBFZZ 

4130-00-557-7129 

13216E6166 

97403 

BULB WELL, AIR CONDI. 

EA 

2 

18 

52 

PAFZZ 

4730-00-815-5681 

13211E4043-25 

97403 

TEE TUBE 1/2 X 5/8 X 3/8 . 

EA 

1 

18 

53 

PAFZZ 

4730-00-821-3037 

13216Eei76-3 

97403 

ELBOW, TUBE .50 NOM SIZE. 

EA 

2 

18 

54 

PAFZZ 

4730-00-254-6449 

13216E6190-3 

97403 

ELBOW. TUBE .50 NOM SIZE. 

EA 

1 

18 

55 

PAFZZ 

4810-00-236-9059 

13216E6172-2 

97403 

VALVE, SOLENOID .38 NOM DIA.BTF, BWX 

EA 

1 

18 

55 

PAFZZ 

4730-00-277-7922 

13216E6176-2 

97403 

ELBOW, TUBE. 

EA 

1 

18 

56 

PAFZZ 

4730-00-818-7778 

13211E4043-6 

97403 

TEE, TUBE 3/8 X 3/B X 1/4 .. 

EA 

B 

IS 

57 

PAOZZ 

5340-00-205-6301 

MS7191DG4 

96906 

CLAMP, LOOP CUSHIONED, SUPPORT. LOOP-TYPE, AIRCRAFT, 

AL ALT, 1/4 NOM TUBE OD. 

EA 

■ 

18 

58 

PAFZZ 

4730-00-815-5678 

13211E4043-22 

9740: 

TEE, TUBE 5/8 X 5/8 X 1/4. 

EA 

■ 

18 

59 

XBOZZ 

5975-00461-5001 

MS17821-3-9 

90696 

STRAP, CABLE ADJ, SELF-CLINCHING, TYPE 1, CLASS 1, 3-1/2 

MAX BUNDLE. 

EA 

1 












































TM 5-4120-243-24P 



TS 4130-243-24P /I9 


Figure 19. Rofrigtrant Accumulator 
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tscno* ST 
w 


TN s-4Uo>a4s-a4r 


(i» 

tUIMTIMTION 


W 

ra 

NO. 


<») 

rrsM 

Na 


nawwL 

trooK 


PART 

NUMMR 


racM 


m 

DncwpnoN 


___ W4j»uowcoa r 

COXl.»CORDB»SIR HIM ARQLB ZRCLUSRI.»T»,m,CXR 

COXI> t CORDRRRRR.BXD, CXR 

.NtJ*.BRBRT,B>»IRa..... 

COn»LZRa,TtIBI RX»R BBOB.BOXiDBR Joxxt«uruaBUTxeR. 

TOBB.COPPBR BBANUBBtAXH C0RDXTZ0NXNa,l/4 STD SXIB X .030 
RAtt THK. 

SCRB«,IUCRZRB PLAT CSX BOtCBOSS XBC.CSiCAD PL,tB-3a ORCSA X 

1/a to..... 

RBCBZVBR,tX0OXD 3.00 DXA... 

TnBB.COPtBR SBARLBSS.AXB CORDXTXORXRa,l/4 STD SXBB X .030 
RAtt TRX.'.... 

CLAMP .MOnRTXRO 4. IS LO. 

SCBB«*HACRZRB PLAT CSX BD,100 DBO,CROSS IBC.CStCAO PL.18-33 
DRCaA X S/R LO... 


1oJ^i4st 


on 


30 

1 

PBPB8 

30 

1 

XBPBS 

30 

3 

XBOBB 

30 

3 

PAPSB 

30 

4 

PAPSS 

30 

3 

PA08B 

30 

6 

XBPSX 

30 

7 

PAPSB 

30 

• 

XBOBB 

30 

8 

PAOBB 


4130' 

4130- 


4730- 

4710- 


00-478- 

00-437- 


00-364' 

00-303' 


S733 

333S 


■01S3 

■3171 


5303-00-083-3303 


4710-00-303-3171 


3303-00-838-6373 


13316X6136 
1331686135 
13316B61S4-1 
MB33S37-3 
ASTNpaS0-1-400 

M8a4683S30 

13ai6B6163-a 

A8TMBaB0-l-40I> 

13316X6137-3 

M8a46B3S31 


87403 

87403 

87403 

86886 

S1346 

86806 

87403 

61346 

87403 

86806 
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■USABLE OS CODE 


U/M 


XA 

XX 

KA 

XA 

BA 

BA 

FT 

XA 

FT 

FT. 

KA 

XA 


Change 1 
























mm 

NO. 


OODC 


pmt 


inABLSONCODB 


U/M 


NO. 

0004 

NUMROn 

NMNRR 

1 

A 00 B 8 


13214 R 4130-1 

1 

AOOBB 


13214 B 4041 

1 

AOOBB 


13214 R 4134-2 

1 

PAOBB 

4140 - 01 - 074-1144 

13214 R 4 B 71 

1 

AOOBB 


13214 R 4134-3 

2 

PAOPB 

4103 - 00 - 142-7544 

1321444140-3 

2 

PAOBB 

• 105 - 00 - 144 -» 0»7 

1321444140-4 

a 

PAOBB 

410 S- 00 - 144 - 4 e 44 

13 ai 4 B 4140.2 

3 

PAOBB 

S 30 S- 0 a-O 44 - 44«2 

H 433204 - 23 a 

4 

PAOBB 

5310 - 00 - 042-1404 

4027143-4 

3 

XBOBB 


13214 R 414 R -1 

4 

PAOBB 

3310 - 00 - 044-0013 

Maa 7130 - 13 X 

7 

XBOBB 


1321444144 

4 

PAOBB 

S 310 - 00 -a 07-4314 

AM 234 P 4 

• 

XBOBB 


0420424403 

10 

PAOBB 

5305 - 01 - 003-4344 

H 41004 S -14 

11 

XBOBB 

4130 - 00 - 374-3740 

1321444142-1 

12 

PAOBB 

4140 - 00 - 351 * 70 SS 

1321444143 

13 

XBOBB 


1321444144 

14 

XBOBB 


13214 R 41 S 0-1 

15 

XBOBB 


1321444147 

14 

PAOBB 

5310 - 00 - 411-3444 


17 

PAOBB 

3310 - 00 - 421-2344 

13214 Ra 444 

14 

XBOBB 


1321404143 

14 

PAOBB 

3305 - 00 - 444-4143 

4013204-343 

20 

XBOBB 


1321444144 

21 

XBOBB 


1321444141 

22 

BOOBS 

33 X 0 . 00 - 177-7424 

H 027110 . 17 K 

33 

PAOBB 

S 110 - 00 - 542 - 344 S 

M 035338-44 

34 

PAOBB 

5305 - 00 - 044-0503 

MO 50734-3 

35 

PAOBB 

S 30 S- 00 - 444-4144 

Na 33204-244 

24 

PAOBB 

S 310 - 00 - 04 S-S 244 

Mai 3334-42 

27 

PAOBB 

3345 - 00 - 444 - 414 S 

4033204-347 

24 

XBOBB 


1321444114-1 

3 * 

PAOBB 

5340 - 00 -« 33 - 44 SO 

1331444113-3 

B 

PAOBB 


4 T 01123-1 

B 

PAOBB 

5345 - 00 - 043-3303 

M 0244 « 18 i 0 


Ul T 

me 

m 

UWT 


•7401 


VM AMin&T 130 VOLT,IXMaU rR&IR,40 CTCLI>«0*Bl 
***** ** **)* AMRMRLT ITOCX RO. X121SR13t-3 (07403) 


CONOOmiNTB 
(07403) RRCROT 


•7401 

•7403 


WRRRR JUmoORTID. 

VAN AORRMAV.JIWX,OXI>, CRN 


XAR ARRRNRIT 201 VOLT.TRRRR OHAORiSO CtCU(NOTStCONOONRITTR 
SAIIR AO XA* AOORNBfcT OTOCK NO. l 32 LtROl 3 »-S ( 07403 ) RXCRPT 
WRRRR AWROOATRD. 


•7401 

•7401 

•7403 

• 7403 

• 7401 
•4004 
•4004 
•7403 
•40 04 


PAR A44RMRI.T. CXR 

PAN A4BBMBX.T 200 POLT.TRMIR PHARR,400 CTCX.R.BTP 

.ROTOR ALTHpRATZHa.0X0,CXR 

.MOTOR ALTRRRATZWa. B«P,BWX,CXM 

.MOTOR, AZiTRRMATZMa.. 

.OCRRW MACRXMR 4>33 X 3/4 LO . 

.WRtRRX.PLAT RS,CR,CAO tt,.150 ID X .373 OD X .040 TRX. 

. OTRAP .PRM XMCLDDRR.. 


..MQT.RLZRD RZTRT PRAT RD,OPRR RRD.XRTRDfR.CAD PX., 04 > 3 a 

... 


• 7403 
•4044 
•4404 
•4404 


.ZHUIT.PAM ZMCIADRO.. 

..R 0 T, 4 RI.P-^L 0 CKZMa RZORT AMOU PIATR. 0 T, 04 > 3 a OMCSR. 
..RZTRT,OOUD COK.AL ALT, 3/32 DIA X AR XA. 


.OBTOCRRW RRX,BOC,PP, 2 S 0 DOB P,BRLP-tJta,CAO PX.,I/ 4 -aB OMP 2 A 
X 1/4 X .0 ..... 


07403 
07403 
•7403 
•7403 
•7403 
•••04 
• 7403 
•7403 


. BHAPT,BRODLDBRRD. 

.IMPBLUR,PAR 

.PZ.AMOX,PAN ZMCtODXB MDT,ZTRN 0 AND RITRTB,ZTRM ... 

.•TRAP,PAR... 

.ZMUT,PAR ZRCX.0DRB RDT,ZTRM • AND RZVRTB,ZTRN 0. 

.ROT,BBLP-X.OCKZM6 RBO ROT,230 pOB r,CAO PZ>,tB-3a OMC3R.. 

.«ABRRR,PI.AT RO,CB,CAO PI„.iOB ZD X .425 OO X .045 MAX TMR. . 
.ri;AMOR,PAM CRMTRZPDBAt (IRCtDDRB RDT,XTRM B AMD RITRTB,1TRII 


0 ). 


• 4 B 04 


.BCRRW,MACRZMR PAR BD.CROBB RRC,CB,CA 0 PI>,OB -32 OMC 2 A X 1/2 

I.B...... 


•7403 

07401 

•••04 


.ROUBXHB,PAB. ... 

.BABR,BTAPOBATOR PAM IRCUJDBB. .............. .. 

..ROT,RDZWD RXVRT PLAT BD,OPRR RRD,XBTRD,BTZ.,CAI> PL, 08-32 


DRC 2 R. 


04404 

•4404 

•4404 


.NABMRR,LOCK BPRIR 8 ,HRLICAL,CB,CAD PL,l /4 ROM SXRR.. 

.BCRRW.CAP,RBXAdOR MBD,Ci,CAD 21 , 1 / 4-24 ORP 2 A X 5/4 LO. 

BCRRW,MACRXMR PAR RD,CRO 0 B RRC,C 0 ,CAD PL, 04-32 TIWC 2 A X 5/8 


•4404 

•4404 


WABRRR,LOCK RPRZRB HRL 1 CAL,CB,CAD PL ,#4 MOM BXBR. 


BCRRW,MACRZMR PAR RD,CROB 3 RBC,C 3 ,CAD PL, 04-32 OMC 2 A X 3/4 

LB.... 


07403 
• 7403 
74005 

04404 


BRACKRT. 

NOUMT,RBBXLXBNT 3 IB. 
NOUWT,RBBXLZBM». 


BTP,BWX,BXD.CXM 

..CXR 


BCRRW,NACRZWS PLAT CBX HD, 100 DRG,CR 048 R 8 C,CB,CRD PL, 08-32 
orci:a X 1/2 LB.. 


SA 


RA 


1 

1 

1 

1 

1 

11 

4 

1 


14 

2 
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PiS] 


_ MCWOW XI 

ii» W 

UMTIMTION 

(b) 

im MM 
NO. OOOS 



TN $-4U0-a4a-a4r 


UUaLMONOOOB 


RoastNa.rxN.AXIAL. 


XNPBLLX A.rAII, AXIAL. 


SBTCCMV BBX BOC.VLAT »t,aS0 DBQ r.»BLr-LXQ,aTL,CAD rL,l/4- 
at OBFJA Xl/4 RLO. 


COLLAB.IBATT. 


BOTOB AL9BANATXN0. BXB,AirX,CXN 


MOTOR . ALTBRRATIMO. 


MOTOR ALTBRBATXMO...BXD,CXR 

•CRBM.CAR.BBXAGOB aTT.GRADB S.CAD PL,l/4‘aa ORiaA X 1 LO.... 

WABBBR.rLAT RO,CB,CAD PL,.381 ID X .635 OD X .065 TBR.BaC 
8XBB. 


PLATB MOTOR MTG. 


8CRBN, CAP, BBX AGON NRD,CB,CAD PL,1/4-38 tniP3A X 1 LG BON Bin BA 


«A8BBR,LOCX 8PC,B8LXCAL,C8,CAI> PL,1/4 ROM BIBB. 


WAaRBR,PLAT .63 OD. 


B08BXMG,aLBSTB .357 ID. 


8CRRR,MACRXBB PAR RD,CROaB RXC,Ca,CAD PL,#8-33 DRCaA X X/a RA 

M. 


WA8BXR,PLAT RO. 


8CRBW,MACBiaB PLAT C8K RD,100 DRO,CROaB BBC,C8,CAD PL,*8-33 BA 
ORCaA X 1/a LG...... 
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(1) 

(2) 

<S> 

(4) 

^LUSTRATION 




(■) 

(b) 


FEDERAL 


PIQ 

ITEM 

8Mfl 

STOCK 

PART 

NO. 

NO. 

CODE 

NUMBER 

NUMBER 

24 

1 

PXOZB 

5930-00-482-S780 

13216X6225 

24 

2 

PXOZB 

S935-00-849-1713 

N83106R16-10P 

24 

3 

PXOZZ 

5930-00-482-2386 

13216B6217 

24 

4 

PXOZZ 

5310-00-045-4007 

NB3533B-41 

24 

5 

PXOZZ 

5305-00-889-3000 

M835206-230 


(B) 


W 

DESCRIPTION 


___ VSABLE ON CODE 

SWITCH,THBMtOSTXIIC WITH CONMBCTOH.. 

.CONHKCTOR,PLDO STRAICRTjXNVIR RRS.SHELt. SIZR 16,3 PIN 
COWIRCT. 

.SWITCH,TRXRMOSTXTIC. 

WX8RBR,I,OCX SPC,HBLICXL,RBG SBR,CS,CXD PL,»6 WON 8XZB. 

SCREW,MXCHIWB PXR HD,CROSS RBC,CS,CXD PL,#6-32 OMCXX X 1/2 
L6. 


97403 

96906 

97403 

96906 

96906 





























































































































































































a* 

1 

XBOBS 


1331*B*131 

• 7403 

a* 

a 

BAOBB 

S30S-00-fS4-ei04 

nsssaoB-a** 

•••0* 

a* 

3 

BAOBS 

S310-00-04S-3a9a 

nssS3se-4a 

•*•0* 

a* 

4 

BA08S 

4S40>eO-300-7410 

1321*8*134-3 

•7403 

a* 

4 

BAOBB 

4sao-oo>4sa>issa 

132188*124-4 

97403 

a* 

s 

XSOSB 


1321*8*123 

•7403 

a* 

c 

BA08B 

533S-Bl>00S-asCl 

isaiOBaaes-i 

•7403 

a* 

7 

XBOBS 

9323.00-7X1-73*7 

HBSS4*0-4 

•*•0* 

a* 

a 

XB08B 


13ai»B*SS2-* 

•7403 

a* 

• 

• A088 

*1SO-00-51»-3714 

*01J 

7*3*2 

a* 

10 

• AOBB 

S30S-00-«a4-*l*S 

Ma3S20*-a47 

•*•0* 

a* 

11 

tAOBB 

*310-01-013-1*13 

Ma7130-1*K 

•*•0* 


*140) IRACKIT.DOUBU Bimit HtO. 

»Cte« SCMW.MCBXRa »MI RD.CMtl 
M. 


e740x ... u < 

••te« aMNHIVtkOMIIt trLZt.OBR rDRrOR|,I/16 giteOTR X S/l« OROOVS ■& 1 

DM X 3/1* DZA ROU. 

•7403 nMZRAt BLOCK.. lA 1 

7S3B3 BOR,CORDOC«OB.CXK BA 1 

•*•0* RCBRW.IUCRZRR.CXR BA 1 

•••0* ROy.BLAZR.BLZRD. CXB BA 3 



















( 1 ) 

ILLUSTRATION 


0 ) 


W 


(•) (b) 

ra ITEM 


NO. 


NO. 


BOliK 

BOtK 

BULK 

BOLX 

BULK 

BDLK 

BULK 

BULK 

BQ1.K 

BULK 

BULK 

BULK I 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 

BULK 


■ BKCKLHI- 

(« 

SMR 

CODE 


PAFZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

XBOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

PAOZZ 

XBOZZ 

PAOZZ 




FEDERAL 

STOCK 

NUMBER 


4730-QO-S08-7815 

S305-00-965-5879 

5310-00-765-3197 

5310-01-036-0908 

5310-01-043-5788 

5325-00-185-0001 

5340-00-726-9321 

5610-01-042-2456 

5640-00-116-6870 

5640-01-018-9889 

5940-00-836-0360 

5975-00-074-2072 

7510-00-926-8938 

8030-01-040-3751 

8030-01-040-8949 

9320-01-024-1549 

9320-00-232-2438 


PAOZZ 

PAOZZ 

XBOZZ 

PAOZZ 

XBOZZ 


9320-01-020-6695 

9330-00-300-1531 

9330-00-618-3180 

9330-01-020-6694 

9330-01-044-0186 


PART 

NUMBER 


HS35920-10 

HS24693827S 

KS27183-41 

MS27130814K 

HS27130S13X 

H8354B9-46 

HS21919DQ30 

13216B6210 

M1LI14511-5-16 

MILI14511-1-4 

MS17143-1S 

1183367-1-9 

HILT22085 

KIL-a-22473 

13211B3465 

MlL-R-6130 

HIL-R-6130 

AMS3570-1-2THK 

AMS3570-1-4THK 

HILR6130A2-1-2 

AMS3570-1-BTHK 

AKS3570-3-8TBK 


BULK 


PAFZZ 


13219B9S40 



















SBCTZOR ZV 

NKTXONAti 

STOCK NOMBBR AND 

SABT NOMBBR ZNDKX 

TN 5- 

4120-243-249 


rXGURB 

ITBM 


FIGURB 

ITBM 

STOCK KONBBR 

NO. 

NO. 

STOCK NUMBER 

NO. 

NO. 

5330.00-012-2730 

16 

11 

6105-00-184-9097 

6 


4820-00-028-9647 

18 

7 

5325-00-185-0012 

9 

25 

5310-00-034-1765 

18 

8 

4130-00-185-6811 

25 

1 

S30S-00-040-9858 

6 

16 

41:30-00-186-3484 

16 

27 

5310-00-045-3296 

1 

35 

41*30-00-189-2737 

18 

10 

5310-00-045-3296 

14 

12 

48120-00-189-4840 

18 

38 

5310-00-045-3299 

1 

31 

48120-00-189-4843 

18 

42 


3 

6 

4130-00-190-7966 

16 

1 


4 

2 

4130-00-190-7966 

16 

28 


7 

10 

5930-00-190-8729 

11 

5 


8 

2 

59:30-00-190-8730 

11 

3 


9 

55 

5950-00-191-3215 

a 

4 


10 

35 

61i05-00-192-759B 

6 



10 

40 

5340-00-205-6301 

3 

19 


14 

23 


18 

57 


15 

3 

5310-00-207-9319 

22 

8 


16 

21 

5925-00-236-2349 

9 

20 


18 

6 

5925-00-236-2350 

9 

20 


21 

3 

5930-00-236-2351 

9 

18 


22 

26 

4810-00-236-9059 

18 

55 


26 

3 

5325-00-248-6694 

1 

33 

5310-00-045-4007 

11 

2 

5310-00-253-3192 

9 

7 


12 

3 

4730-00-254-6449 

18 

54 


24 

4 

5310-00-256-5479 

23 

;l2 

5305-00-051-2355 

18 

37 

471J0-00-2S7-2163 

18 

2 

5355-00-051-9146 

9 

32 

471)0-00-257-2163 

21 

7 

5305-00-053-1114 

16 

29 

4730-00-263-6460 

18 

45 

5310-00-056-3395 

19 

3 

5325-00-263-6632 

18 

29 

5305-00-063-3503 

9 

2 

4730-00-264-9153 

20 

3 


10 

36 

5305-00-267-8974 

23 

7 


12 

1 


23 

10 


18 

24 

5305-00-269-2807 

3 

32 


20 

5 

5325-00-276-6100 

7 

17 


22 

30 

5340-00-282-5341 

16 

35 


23 

16 

5325-00-286-6047 

9 

31 

5310-00-068-0054 

3 

26 

4540-00-306-7410 

26 

4 

5305-00-068-0501 

16 

25 

5930-00-357-6090 

12 

8 

5305-00-068-0505 

22 

24 

5340-00-405-4095 

16 

26 

4820-00-073-0405 

18 

15 

5330-00-405-4096 

2 

5 

5330-00-079-7840 

14 

18 

5925-00-406-9653 

10 

37 

5310-00-081-8087 

3 

11 

5320-00-422-1046 

5 

2 


9 

12 

6105-00-432-2653 

6 

14 


10 

4 

6105-00-432-2654 

6 

14 

5310-00-082-1404 

22 

4 

6105-00-432-2659 

6 

18 

5310-00-089-0013 

10 

12 

5940-00-432-2660 

9 

46 


22 

6 


13 

9 

5320-00-117-6839 

2 

15 

7690-00-432-7502 

6 

15 

5320-00-117-6953 

2 

7 

5640-00-444-7680 

2 

1 

5320-00-117-6955 

2 

18 

4130-00-446-8043 

18 

13 

4130-00-133-5747 

16 

2 

5975-00-451-5001 

18 

59 

5935-00-137-4256 

9 

48 

5970-00-451-8372 

6 

27 

4130-00-139-3372 

16 

1 

5305-00-460-4589 

9 

10 

5940-00-143-4774 

9 

51 

5355-00-470-1698 

9 

27 


12 

7 

6105-00-476-6769 

6 

14 


13 

10 

5310-00-477-0294 

6 

12 

5940-00-143-4775 

13 

12 

5310-00-477-0295 

6 

9 


13 

12 

5310-00-477-0345 

6 

17 


14 

5 

5310-00-478-0658 

16 

14 


14 

29 

6130-00-478-5708 

8 

2 

5940-00-143-4780 

13 

13 

4130-00-478-5712 
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CommaTider 

US Array Troop Support and Aviation 
Materiel Readiness Conmiand 
ATTN: DRSTS-KTPS 
4300 Goodfellow Boulevard 
St. Louis, MO 63120 


FOLD BACK 


I 

I 


I 


I 


TBAK ALONG DOTTED LINE 



TEAR ALONG DOTTED LINE 


RECOMMENDED CHANGES TO EQUIPMENT TECHNICAL MANUALS 




WITH THIS MAMUAL? 


I III:N. . JOT DOWN Till' 

DOPc AiuniT rr on tiks 
FORM, TEAR IT OUT, FOLD 
IT AND DROP IT IN THE 
MAIL! 


FROM: (YOUR UNIT’S COMPLETE ADDRESS) 


1 PUBLICATION NUMBER 

DATE 

TITLE 

1 


Air Conditioner, 


18 July 1980 

18,000 BTU 


pact 


BE EXACT. . .PIN-POINT WHERE IT IS 


page 

NO. 


para¬ 

graph 


FIGURE 

NO. 


TABLE 

NO. 


IN THIS SPACE TELL WHAT IS WRONG 
AND WHAT SHOULD BE DOME ABOUT IT: 


TYPED NAME. GRADE DR TITLE. AND TELEPHONE NUMBER 


SIGN HERE; 


DA,rr«2028-2 


P.S.-IF YOUR OUTFIT WANTS TO KNOW ABOUT YOUR MANUAL '•FIND," Mi 

A CARBON COPY OF THIS AND GIVE IT TO YOUR HEADQUARTERS. 








ILL IN YOUR 
INIT’S ADDRESS 



FOLD BACK 


^RTMENT OF THE ARMY 


POSTAOE AND FESa PAID 
DEPARTMENT OP THE ARMY 

DOD-3M 


OFFICIAL BUSINESS 
NALTV for private use, *300 


Commander 

US Army Troop Support and Aviation 
Materiel Readiness Command 
ATTN: DRSTS-MTPS 

4300 Goodfellow Boulevard 
St. Louis, MO 63120 


FOLD BACK 


I 


I 


I 

REVERSE OF DA FORM 2028.2 , 


TRAJt ALOSO DOTTED LlffE 





TEAR ALONG DOTTED LINE 


RECOMMENDED CHANGES TO EQUIPMENT TECHNICAL MANUALS 



WITH THIS MAHUAL? 


ril(:N. . .JOT DOWN TUI- 
ix)PC A Hour it on tiiis 
FORM, TEAR IT OUT. FOLD 
IT AND DROP IT IN THE 
MAHJ_ ) 


PROM: (YOUR UNtT'S COMPLETE ADDRESS) 


DATE 


1 

j 

PUBLICATION NUMBER 

date I 

title 

Air Conditioner, 

1 

1 


18 July 1980 

18.000 BTU 


pa 


BE EXACT. . .PIN-POINT WHERE IT IS 


PAGE 

NO. 


para¬ 

graph 


FIGURE 

NO. 


table 

NO. 


IN THIS SPACE TELL WHAT IS WRONG 
AND WHAT SHOULD BE DONE ABOUT IT: 


typed name, grade or title, and telephone number 


SIGN HERE: 


DA.:r,.2028-2 


P.S.-IF YOUR OUTFIT WANTS TO KNOW ABOUT YOUR MANUAL. •• 

A CARBON COPY OF THIS AND GIVE IT TO YOUR HEAO^ART^S 










LL IN YOUR 
MIT’S ADDRESS 



FOLD BACK 


RTMENT OF THE ARMY 


pOSTAaS AND FEES PAID 
DEPARTMENT QF THE ARMY 
DOD-31 « 


OFFICIAL. BUSINESS 

•4AUTY FOR PRIVATE USE. »300 


Commander 

US Army Troop Support and Aviation 

Materiel Readiness Command 

ATTN: DRSTS-MTPS 

4300 Goodfellow Boulevard 

St. Louis, MO 63120 


FOLD BACK 


I 

I 


I 


I 


REVERSE OF DA FORM 2038.3 


I 


TBAM ALONG DOTTED UNE 





TEAR ALONG DOTTED LINE 



RECOMMENDED CHANGES TO EQ UIPMENT TECHNICAL MANUALS 

WITH THIS MANUAL? 


riiiiN.. JOT nowN Till-: 

IK) PC A noil T IT ON Tills 
FORM, TCAR IT OUT. FOLD 
IT AND DROP IT IN THE 
MAIL? 


PROM: (YOUR UNIT'S COMPLETE ADDRESS) 


DATE 


PUBLICATION NUMBER 

DATE 

TITLE 




Air Conditioner, 

Horizontal Co 

TM S~417n-243-24P_^- 

18 July 1980 

18.000 BTU 

pac 


I I BE EXACT. . .PIN-POINT WHERE IT IS 


page 

NO. 


para¬ 

graph 


FIGURE 

NO. 


table 

NO. 


IN THIS SPACE TELL WHAT IS WRONG 
AND WHAT SHOULD BE DONE ABOUT IT: 


TYPED NAME, GRADE OR TITUE. AND TELEPHONE NUMBER 


SIGN HERE: 


DATr,.2028-2 


P.S.-IF YOUR OUTFIT WANTS TO KNOW ABOUT YOUR MANUAL "FIND.*’ 

A CARBON COPY OF THIS AND GIVE IT TO YOUR HEADQUARTCrfs. 




\i 


.L. IN YOUR 
IT’S ADDRESS 

s_ 

ITMENT OF THE ARMY 


FOLD BACK 


POSTAOS AND FEES PAID 
DEPARTMENT OP THE ARMY 
DOD-31« 


OFFICIAL. BUSINESS 

kLTY FOR PRIVATE USE, $300 


Coiranander 

US Army Troop Support and Aviation 

Materiel Readiness Command 

ATTN; DRSTS-MTPS 

4300 Goodfellow Boulevard 

St. Louis, MO 63120 


FOLD BACK 


I 

I 


I 


TBA/t AVONO DOTTED LINE 



PIN: 046347-00 


